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LA COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE LE FEU 


“The North West Fire Insurance Co’y of Manitoba.” 


Orvanisee en 1888. 


CHEMIN DE FER 
Capital autorisé - - - - - - L - $500,000 NORTHERN PACIFIC 
Déposé au ouvernement de Manitoba - - - - - 10,000 ET 
Actif en argent - - - - - - - . - 110,000 BA. 

Cette Cie offre plus d'avantages (surtout aux cultivateurs) que loute autre 
HEURES DES CONVOIS 
DEPUIS LE 24 JUIN 1890. 


compagnie faisint affaires dans cette province. 


Elle est la seule qui assume le risque des dommages causés par le vent, les cyclones, 
( etc , en sus du feu et de la foudre, et cela au même taux. 
Cette compagnie accepte des billets à longs termes en paiement des primes, lorsque 


| € Allant Nord, Allant Sud, 
cela est nécessaire, : —— 

M. Jos. T. Dumouchel, agent de la .compaguie, et bien connu du public, se fera | 2, SÉ SE S & 
toujours, comme par le passé, un plaisir de donner les informations voulues concernant 55 g F Temps moyen du r CE 
toute affaire d'assurance. Z22 2Ë . centre, 2 122 

220 | Es Si slee 
G. W. GIRDLESTONE, JOS. T. DUMOUCHEL, Ee |£ss HÉCHIFE 
Secrétaire et Gérant. Agent voyageur, | "| #7© |__| 7SRT 
Stations, p.m. 
Nos. 375 et 377 Ièue Principale, Winnipeg. L15pm| 6.85pm|A...Winnipeg...D.|..|10.059| 5.15 
la 181289 1.00pm}| 6.27pm|.£Emb, du Portage.| 1110,13a! 5.45 
12,33pm}| 5.13pm}|....8t. Norbert....| 3|10.27a| 6.04 
nn a 12.06pm}| 4.58pm|.. Cartier. 9110,41a| 6 26 
11.29am| 4.39pm|....Ste. Agathe 15|11.00a! 6,55 
SANTÉ POUR TOUS ] ] 11.00am| 4.30pm|....Union Point. ...|24|11.10a| 7.10 
| 10.35am| 4.18pm|...Silver Plains...!27|11.22a| 7.27 
. 9.58am| 4.00pm|.......Morris ..... 33/11.40a| 7.54 
N T « 9.27am| 3.45pm|.St, Jean-Baptiste. }40/11.56al 8.17 
et N 8 44am| 3.23pm|......Letelher ..... 47/12.18p| 8,44 
j 414 D V . 8.00am| 3.08pm| ... W.-Lynne.....156,12.40p| 9.20 
7.00ain| 2.50pm|D. Pre pars . A. 65 12.50p| 9.85 
10,55am|...Gran orks...! | 4.4 
LES PILULES 6.25am|..Winnipeg Junc. .|68 10 
| 1.30am|......Brainerd......!..| 9 00a 
Purifient le Sang, corrigent tous les Derangements du FOIE, 8.00pm|...... Duluth......|..| 7.00a 
8.85aml....Minneapolis ...|.. 6.35a 
de l’'ESTOMAC et des INTESTINS 8.00pm|D....St, Paul....A|..| 7.05a 
| ; . | Allant à l nt, 
Elles fortifient et restituent la Santé à des Constitutions délabrées, elles sont auss _ è _ RE ste teue.f 
inestimables dans toutes les maladies particulières au Sexe Féminin de tout âge. — . -Wimipes June. 9.10p| 4.03p 
, + n : ,05pm} 2.05am.| .....Bismarck...., * F 
Pour les enfants ainsi que pour les personnes âgées sont invaluables. .7-A8amm| y [its City. y De + 
_ .00pm]| 4,065am |.... ngston.... 00a! 8. 
L'ONGUENT d46pm | 10.66pm |... Helena... | | 1-50p| 1.307 
. 11.18pm}| 6,85am|..Spokane Falls.. 5,40a| 5.05p 
Est un remède infuillible pour les Maux des Jambes, ceux des Seins, Blessures | 5.25pm 12.45am be de Pascoe..| |11.25a|10.50p 
Anciennes, Plaies er Ulcères. Il est fameux pour la Goutte et Rhumatisme, 7.00am| 2.50pm (viS Coscnde dv) 11.00p|10,50a 
Et pour tous les Dérangements ue la Poitrine il est de même sans égal. .:.. Portland . . 6.30a! 6.30p 
10.00pm} 7-00am | (vià Pacific div.) : 


LES MAUX DE GORGE, LA BRONCHITE, 


i OUR 


_ EMBRANCHEMENT ps PORSAGE-LA-PRAIRIE 
LES RHUMES, LA TOUX. EE 
EE 

: . si = 
Gon‘lements Glanduleux, et toutes les Maladies de la Peau, il est sans rival; et pour HE . HE 
les membres contractés et jointures raides il agit comme un charme. 3285 £e 
| HE STATIONS- «2 
Ces Médecines sont préparées seulement à l'Etablissement du Professeur Holloway, EE Ê ÉL 
78 NEW OXFORD STREET, auparavant 888, Oxford Street, 10,25am|,........... Winnipeg. ............ 5.05p 
à 10.13am| .........Jonction du Portage ........|5.17p 
Et se vendent à ls. 14d., 2s. 9d., 4s. 6d., Lls., 22s, et 33s. le Pot ou la Boite, et on peut ; . DONNEES yHesdingi a esisesse s.o4p 
les obtenir dans toutes les Pharmacies de l'Univers. el " Onam. Le 
 . . 8.31am|............ St-Eustache............. 7.14p 
Les acheteurs sont priés de regarder l'étiquette qui se trouve sur chaque Pot et Boite, | 8.08am|.............. : Oskville.… ROSE dd 
s'il n'y a pas l'adresse 533 Oxford Street, London, c'est de la falsification. op 8:20p 


Chars dortoirs palais et chars réfectoires 
sur les convois Nos. 53 et 54. 

Les passagers seront transportés sur tous 
les convois de fret réguliers, 

Les convois Nos. 53 et 54 n’ärrêtent pas 
à l'avenue Kennedy. 


J. M GRAHAM, 
Gérant général. 


LE CHEMIN DE FER 


Northern Pacific 
& Manitoba. 


La seule ligne qui fasse circuler tous les 
jours des chars 


PULLMAN-DORTOIRS 


—— ET DES — 


Chars - Réfectoires, 
DE WINNIPEG AU SUD. 


H. SWINFORD, 
Agent général. 


me RUE | < PATES 
cé _ es” x e 
2 


F. Trudeau & Fils, 
— BOUCHERS, ‘- 


AVENUE TACHÉ, SAINT-BONIFACE. 


Billets directs vendus pour tous les 


Pour acheter des viandes de choix il faut aller | points du Canada y compris ia 


chez FF. TRUDEAU & FILS. Colombie-Britannique 
= __— _ et les Etats-Unis. 
| . KACUORDEMENT RÉGULIER A TOU- 
En Gros et en Detail. TES LES GARES UNION. 


Les bagages à destination d’endroit du 
Canada sont consignés directement, fai- 
sant ainsi éviter le trouble et les douanes. 

On obtient des billets pour la traverse 
de l'Océan et des cabines pour l’Angle- 
terre et toute l’Europe. 


TOUTES LES PRINCIPALES ET MEIL- 


LEURES LIGNES DE VAPEURS 
SONT REPRÉSENTÉES. 


BŒUF, LARD FRAIS, LARD SALÉ, VEAU, MOUTON, VO:- 
LAILLE, VIANDE FUMÉE, Erc. 


——— AUSSI —  , 
PRODUITS DE LA CAMPAGNE QUI SONT ACHETÉS AU COMPTANT. 


Une visite est respectueusement sollicitée. 
. Nos prix sont des plus modérés. 


F. TRuDEAU & FiLs. 


DES BILLETS D'EXCURSION A 


La Côte du Pacifique, 


——BONS POUR— 


—SIX MOIS ET RETOUR, - 


Sont aussi vendus. 


Venez et jugez. 


E. L. JOYAL, 


Sellieret Harnacheur 


Pour plus amples informations, adres- 
sez-vous ou écrivez aux agents de la com- 


à pagnie. Pere 
303 RUE PRINCIPALE, WINNPEC Agent des billets de la cité, 

Ù . 285 rue Me — 
(Porte voisine de MM. Richard & Cie.) | HERBERf SWINFORD, innipeg. 


Agent général, 
457 rue Principale. 


J. M. GRAHAM, 
Gérant général. 


LIBRAIRIE KEROUAUXK, 


17 Rue‘Lombard, Winnipeg. 


A quelques pas de la rue Main, en face 
is de l'Hôtel du Canada). ’ 


Et Saint-Bonface, Rue Dumoulin. 


HARNAIS ET SELLES DE TOUTES DESCRIPTIONS. 


Gros Harnais pour la Ferme, de $18.00 et plus. Harnais de Buggy, de $10.00 
et plus. Bourrure de Coton pour dedans de Collier, à $1.265 la paire. 
Bourrures de Collier, de 82.00 et plus. 
BRIDES, GUIDES, LICOUX, SANGLES POUR COUVERTES, SNAPS, ETRILLES, 
BROUSSES, FOUETS, ETC., AUX PLUS BAS PRIX. 
| Toute commande sera exécutée avec pomptitude et exactitude. 
> M. E. L. Joyal importe directement de Montréal, ce qui lui permet de vendre à bas 


pri E. L. JOYAL. 


x. 
6m, 31.10.89 


M. HUGHES & CO. 


MEUBLES ENTREPRENEURS DE 
| EN GROS ET EN DÉTAIL, Pompes Funebres 
Bloc de l’ancienne maison “Potter,” _ET— 


e € 5 t 17 
one EMBEAUMEURS. 


Coin des rues Principale et Notre-Dame Est, 
Un assortiment complet de Cercueils. 


Livres, papeteries, images, tapisseries 
tadres, fournitures pour écoles el bureaux 
jouets, articles religieux et de fantaisie 


EN GROS ET EN DÉTAIL. 


Correspondance pour tout ce qui regarde 
le commerce de librairie et l'importation. 


M. A. KEROACK. 


HOTEL BEAUREGARD 


Coin des avenues Taché et Pro- 
Winnipeg. 
Ce q''il y a de, mieux et de meilleur sos 


k sn: Magasin ouvert jour et nuit. 
marché dans Winnipeg. 8 


Avantageusement situé à l'entrée du 


4 CT IE. Telephone No. 4153. pont Saint-Boniface. 

# PATISFACFIQNPPRSEE : Salle de billard, pus, cu. Kpeeure et 
N À d , ité. 

Ë «us M. HUGHES & CO. RU cod ipes nu 


JOURNAL HEBDOMADAIRE. 


L'Hon.C.Edwards Lester 


Ancien Consul des États-Unis 
d'Amérique en Italie, Auteur, 
etc., écrit ce qui suit: 


New-York, le 1er Août 1886, 
122 E. 27th st. 
Au Dr. J.C. Ayer & Co., Lowell, Mass., 

Messieurs :— Un sentimcnt de grati- 
tude et le désir de rendre service au 
propre m'engagent à faire l’exposé des 

aits suivants : 

Ma carrière au collége, à New-Haven, 
fut interrompue par wn rhume tellement 
sérieux et qui m'affaiblit tant, que, 
pendant dix ans j'ai eu à combattre 


RÊVE DU JEUNE AGE 
Une bergerette révait !.....…. . 
Elle rêvait à l'agneau qu’elle aimait …… 
Si bon, si doux, si patient qu'à peine 
Elle pouvait en détourner les yeux ! 
Quand le ciseau towlait sa blanche laine, 
11 demeurait calme et silencieux. 
On l'immoila !! La bergerette en larmes 
À son troupeau ne trouva plus de charmes, 


pour garder ma vie sauve. L'’Hémor- i dit : éyvei i 

so Msncliques-dtet Le Jéeus lui dit: Enfart réveille-toi ! 
résultat de presque chaque effort nou- L'agneau que tu rèves, c'est Moi. 
veau pour expectoôrer. Pendant des 
années j'ai été etre les mains des plus Une bergerette rêvait. » 
habiles pare sans que cela servit Elle rêvai , mais ! 
à rien. EnBn j'entepdis parler du e rêvait à la flur qu'elle aimait ! 


C'était un lis au fond de la vallée, 

Se balançant quand soufllait le zéphir, 
Pauvre Lergère ! elle fut désolés 
Quand elle vit son beau lis se flétrir. 
Tu m'as trompée, 6 lis ! s’écriait-elle, 
Je te croyais une fleur immortelle ! 
Jésus lui dit: Enfant réveille-toi ! 

La fleur que tu rêves, c'est Moi... 


Pectoral-Cetise d’Ayer, 


Dont je fis usage (Modérément et à pe- 
tites doses) au premikr retour de rhume 
ou de mal dans la poitrine, et chaque 
fois, invariablemenf, je fus soulagé. 
Ceci se passait il ÿ a 25 ans. Avec 
toutes sortes de € ements, dans 
toutes sortes de climats, je n’ai jamais, 
jusqu'à ce jour, eù aucun rhume ni 
aucune affection dé la gorge ou des 

umons, qui aient tésisté au Pectoral- 

erise d’Ayer dans les 24 heures. Il 
va sans dire que je n’ai jamais été sans 
ce remède dans toutes mes expéditions 
et mes voyages. D’après mes propres 
observations, il a donné du soulagement 
à un grand nombre de personnes ; dans 
les cas aigus d’inflammation pulmo- 
naire, tels que le croup et la diphthérie 
chez les enfants, la vie a été sauvée 
grâce à ses effets. Je recommande son 
usage en légères doses mais fréquentes. 
Proprement administré, suivant vos in- 
dications, c’est un 


Bienfait Sans Prix 


Dans n'importe quelle maison. J'en 
parle avec enthousiasme parce que j'en 
ai reçu les bénéfices. J'ai connu beau- 
coup de cas apparemment crus bron- 
chites et toux, avec pes de la voix, 
particulièrement parmi les membres du 
clergé et autres orateurs publics, par- 
faitement guéris par cette médecine. A 
vous fidèlement, 

C. EDWARDS LESTER. 


Ayer’s Cherry Pectoral, 


Préparé par le Dr. J.C. Ayer & Co., Lowell, 
Mass., États-Unis. Vendu par tous les Phar- 
maciens et Marchands de Médecines. 


Une bergerette rêvait !........ 

Elle rêvait au beau ciel qu'elle aimait ! 
C'était la nuit, et la lune argentée 

La couronuait de son rayonnement, 
Pourquoi, disait la bergère enchantée, 

Ne pas voler vers loi rapidement ? 

Elle se fait des ailes de colombe, 

Prend son essort hélas ! elle retombe ! 
Jésus lui dit: Enfant réveille-toi ! 

Le ciel que tu rêves, c'est Moi. 


Une bergerette rêvait !.......,....... 

Elle rêvait à tout ce qu’elle aimait : 

En chaque objet sa jsune âme sereine 
Trouvait toujours un atôme de bien. 

Mais rien n'étant la beauté souveraine, 
Son cœur aussi ne s’attachait à ren. 

Où donc es-tu, Perfection suprème, 

Où donc es-tu? Je te cherche et je l'aime, 
Jésus lui dit: Enfant réveille-toi ! 
L'amour qut: tu rêves, c'est Moi. 


—+ + 


VRAI CASSE-TÊTE 


iles sous qui étaient tombés non 


A. Toute ation RER 
1e journal doit être adresée nant 


EDMOND TRUDEL,, 
Directeur 
Saint-Boniface, Man. 
Canada. 


Ils passèrent dans le salon. 
loin d'elle. Quant à Charles, en| Charles se sentait gêné, inti- 
écoutant le chanteur, il avait} midé Il parvint à se dominer, 
haussé les épaules. et de nouveau, entonna l'air qu'il 

—Hélas ! fit la mendiante, je | avait cherché dans la cour. 
suis vieille ; je ne chante pas ! Une grande phot phie en- 
—Eh bien ! la mère, fit Char-|cadrée était suspendue au-des- 
les, je vais chanter pour vous. sus du piano. Elle attira son 
its attention. Elle représentait un 
Ce n'étai homme d'une trentaine d'années 
nélait pas sans un assez | dans le costume de Fernand de 

long combat entre son amour- 


Mr : T-|la Favorite. 
propre, sa dignité, qu'il avait 


à PB pe s Entre le monsieur qui se te- 
pris cette décision. Des petits | nait au piano et ce portrait, Char- 


ont faim, se disait-il, puisque je Les trouvait qu'il y avait une-cer- 
n'ai rien à leur donner, je vais y | taine ressemblance. 


aller de ma chanson ; Cela m’ap-| Oui, c'était moi. — fit le 

prendra à faire la noce. monsieur,— quand je chantais la 
Avisant un coin dans la cour | fysorite. 

où il espérait être moins en vue, |  __Sj j'avais su. lui répondit 

il # y dirigea. Charles, jamais je n'aurais osé 
Après avoir rabattu sur les | chanter devant vous. 

yeux la visière de sa casquette,|  __Et vous auriezeutort. Votre 

après avoir poussé quelques | six est magnifique ; vous avez 


hum ! sonores, pour s'éclaircir la | 4e l'oreille: voilà deux choses 
voix, se donner de l'assurance, il qu'on ne peut auquérir. Natu- 


réfléchit un instant, et entonna à rellement, vous chantez mal : 
pleins poumons l'air du ténor de | ,6tre voix n'est pas posée. Si 


la Favorite. vous voulez travailler, et travail- 


Il chantait souvent et avait du | jy fi : 
succès près de ses camarades ; mnt: ve je me charge de votre 


mais c'était la première fois qu'il| Charles lui fit entendre qu'il 

affrontait un public... payant. | devait subvenir à ses besoins, ga- 
Il n'avait pas fini le premier | ser ses journées. 

couplet que quelques sous tom- |" __Ne vous tourmentez pas, fit 

bèrent à ,ses pieds. Au second |]; monsieur, je pourvoirai à tout. 

couplet, à plusieurs fenêtres ap-| Vous me paierez cela plus tard, 

parurent des têtes de bonnes, de |}; vos appointements, quand 


re Reese Bientôt, aux| ons irez à l'Opéra, tenir la place 
enêtres des principaux apparte- que j'occupais autrelois. 
ments, apparurent de jeunes et pt 

*"* 


jolies femmes. 
Il y a quelques années, vous 


On était à l’heure du déjeuner ; 
il faisait chaud et heureusement | avez entendu et applaudi Charles, 
pour notre chanteur, les salles à | dont le nom, que naturellement 
manger donnaient sur la cour. je ne donne pas ici, est aujour- 
Les sous et les pièces blanch.s | d'hui connu de tous. 


ON DEMANDE 


Un agent pour la vente, dans le Manitoba 
et le Nord-Ouest, du 


PORTEUR DECAUVILLE, 


chemin de fer portatif à pose"instäntänée, 
pouvant servir avec économic dans toutes 
les industries, où il y a du transport à 
" Pour conditions et renseignements, 


s'adresser à 
E. RODIER, 
Représentant au Canada de la 
Société Décauville, ainé, 
30 Rue St. Jacques, 


mnt ane 


français : 


père. 
fils qui est devenu le maire de 
| sa commune. 


me, c'est la mère et les deux font 
la 


tombaient de plus belle eu plus] (Charles est en ce moment à 
belle. Plusieurs bravos se firent | l'étranger ; nos journaux parlent 
entendre, ils grisèrent Charles | de ses succès. À 
Les se lança dans un point] Je crois que je ne vons étonne- 1 
’orgue. rai guère en vous disant que 
Les agréments dont il émaillait | dans les maisons où il habite, 
son chant vous faisaient com-|quand résonne une chunson ou ji 
prendre que vous n’aviez pas af-| monte une prière, une fenêtre | 
faire à un musicien de profes- | s'ouvre et, dans la cour, tombe 
sion ; à part cette petite critique, | une pièce blanche. 
on ne pouvait qu'admirer sa voix 


Nous lisons dans un journal 


M. Lamerre a épousé Melle Le- 
De ce mariage est né un 


Monsieur, c'est le père, mada- 


paire. 


; Montréal. 
jno. 13.6.89. 


ECURIE DE LOUAGE, Etc. 


M. NAPOLEON H. HOUDE vient d’ou- 
vrir une Ecurie de Louage, de Pension et de 
Vente sur la rue Dumoulin, à côté de 
l'Hôtel Beauregar:1. Satisfaction est ga- 
rantie à tous ceux qui voudront bien l’en- 
courager. 

Une attention particulière sera donnée 
aux chevaux en peusion. ° 

N. H. HOUDE, 
la 12,5,87 Rue Dumouliu, Saint-Boniface. 


T. PELLETIER, 


BARBIER - COIFFEUR, 
Marchand de Tabac, Fruits, etc 
AVENUE Taené, SAINT-BONIFACE. 


Le père est donc Le père sans être 
Lepère, puisqu'il est Lamerre, et 
la mère est Lamerre étant né Le- 
père, mais n'a jamais pu être 
maire. 

Le père n’est pas la mère, tout 
en étant Lamerre. Si la mère 
meurt, Lamerre, qui est le père et 
qui n’a jamais été Lepère, pas 
plus qu'il n’a été Le père de la mère 
du maire, le père, dis-je, devenant 
veuf, /a perd, et le père Lamerre, 
ainsi que le maire Lamerre perdent 
la tête, et... nous aussi 


UN TÉNOR 


M, Pelletier a toujours en main un as- 
sortiment considérable de cigares de choix, 
tabacs, cigarettes, fruits, eaux gazeuses, 
etc., etc. 27.9.88. 


MORRHUOL 


DE CHAPOTEAUT. 


Principes Actifs Extraits 
DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE 


Le Morrhuol est contenu dans des pe- 
tites capsules solubles, dont chacune 
représente une cuillerée à thé d’ Huile de 
Foie de Morue. 

NI GOUT, NI ODEUR. 


MORRHUOL. Les expériencèsfaites 


duus les hôpitaüx, et son suivi ont 
prouvé que le Morrhuol est plus efficace 

ue l’'Huile de Foie de Morue, et que la 
Sronchite, le Rhume, les Sueurs Noc- 
turnes, les Maux de Poitrine et les Maux 
de Gorge cèdent à son influence, 

“re \ 
LES EXFANTS PALES«225:, 
sinus ap, ét, et ceux qui sont atteints de 
Ma'odies de la Peau, Scrofules, Rachi- 
tisme, Croutes, Plaies Suppurantes dans 
le Cou, et qui sont continuellement sans 
Sommeil et sans Repos, trouvent dans le 


MORRHUCGL les iétés curatives 


et calmantes que ament ces affec- 
tions; du reste l'accroissement de l'ap- 


Dans la cour d’une des maison 
de la rue Notre-Dame-de-Lorette, 
Charles, juché sur une échelle, 
termine l'enseigne des labora- 
toires d’un parfumeur dont les 
magasins donnent sur la rue. 

Tout en sifotant, il fignolle les 
dernière lettres de cette enseigne. 

Une vieille femme brisée par 
l'âge et la misère vient d'entrer 
dans la cour; d’une voix chevro- 
tante, elle expose les motifs qui 
la forcent de s'adresser à la géné- 
rosité des locataires de cette mai- 
son : depuis longtemps, la pau- 
vre vieille a perdu sa fille, son 
gendre vient de mourir à l’hôpi- 
tal, et ses petits enfants, au 
fond de leur mansarde, prient 
Dieu pour que leur grand'mère 
apporte du pain. 

Charles cesse 
jette à la dérobée un regard sur 


de sifloter : il 


t'et | 
LA SANTE FLORISSANTE | | la mandiante. 

DR RE Voyant que sa demande reste 
100 CAPSULES DE MORRGUOL: Prix $1.00. | | Sans réponse, la pauvre vieille 


va s'asseoir sur le rebord d’une 
des fenêtres du rez-de-chaussée. 
Charles n’a pas un instant la 
pensée de fouiller dans ses po- 
ches ; il sait qu'il ne possède 
pas un sou vaillant.—La veille 


Dans toutes les Pharmacies. Gros: Chez M. M. Lyman, 
Sons & Co., Montréal. 


BronchitisCured 


fit en s'épongeant le front. 
du courage, | 
d'une fenêtre, la mendiante at- 


tendait que Charles eût ramassé 
sa recette. 


d’hui grand'maman ne rentrera 


After spending ten Winters South, was 
cured by Scott's Emulsion. 
146 Centre St. per pui) 
June 25tb, 1888. 
The Winter after the great fire 
in Chicago ! contracted Bronchial 
affections end since then have 


been obliged to spend neariy every 
Last November was 


gained fiesh and strength and was 
able to stand even the Blizzard and 


attend to business every day. 
C. T. CHURCHILL. 
Sold by all Druggists, 50e. and $L.00. 


il a fait la noce—Il-se sent gêné, 
honteux de ne pouvoir venir en 
aide à cette misère. 

Tout en faisant le simulacre 
d'accorder la guitare qu'il tient 
à Ja main, un homme vient se 
poser bien en évidence dans la 
cour. Il se inet à roucouler une 
romance sentimentale. Maintes 
fois il s'interrompt pour remer- 
cier les locataires de leur géné- 
rosité. 

Sa recette doit être abondante, 


car en quittant la cour, il paraît 


enchanté. 


La pauvre vieille arait regar- 
dé avec envie et découragement 


L 


Le fils est le maire Lamerre.| j.ine d'ampleur et de jeunesse D FT 
re père, quoique ape: . sur 11 fat forcé de saluer et de re: | CONTRE LE CÉLIBAT DES | 
merre ; mais la mère, avan : A + à il 
d'être Laden, Mai Lien Lee mercier les locataires. Ce qu'il HOMMES 


—Sapristi ! il lui avait fallu 


Quelle solution‘ à ce problème ? | 
Les Yankees, qui sont des gens . à 
d'audace n'ont pas hésité. Voici | 
comment ils ont tranché la ques- 
tion à Deadwood-Creek, près de | 
Portland. 

Dans cette petite ville, qui 

compte environ 15,000 habitants, 
les célibataires n'ont pas droit de 
cité. La population orégone leur 
refuse tout moyen d'existence, 
L'homme non marié est mis en 
quarantaine, s'il ne s'occupe im- 
médiatement de chercher une 
compagne. En passant le seuil 
de la ville, il se condamne lui- 
même à la belle-mère forcée, 

Récemment, il se trouva dix- 
sept jeunes gens résolus qui s'as- . 
socièrent pour résister à la tyran- 
nie matrimoniale des citoyens et 
citoyennes de Deadwood-Creek. : 

À peine cette impertinente as- 
sociation était-elle dévoilée que 
les femmes du district allèrent 
trouver le chef dé l'arrondisse- 
ment et déposèrent entre ses 
mains, pour être soumise aux 
délibérations du conseil, la pro- 
position suivante : 

“ Tout homme non marié onu 
non fiancé qui, dans le déjai de 

**+ trois ans après son établissement - 

Au premier étage, la bonne at-| dans le comté, n'aura pas pris | 
tendait Charles sur le palier.| femme, sera chassé du district 
Elle l’introduisit dans une salle à par la police locale. * | 
manger, richement et sévèrement | ‘“ En cas”de résistance, il sera 
meublée. Un monsieur d'une | pendu.” 
soixatitaine d'années vint tout| Elles n'y vont pas de main 
aussitôt à lui. morte les mamans et les jeunes 

—C'est vous qui chantiez ? fit- | filles de là-bas. Pourquoi se gé- | 
il neraient-elles ? Dans un pays 

—Oui, monsieur ; le concierge sans célibataires du sexe fort. . .. 
permet qu’on chante dans la cour. | mais laid, le conseil du district, 

—J'en sais quelque chose ! re- | composé de gens mariés, ne sau- 
prit le monsieur.—Nous allons |rait repousser une proposition 
causer, ajouta-t-il, et comme il| déposée par les ménagères sans 
fait chaud, vous prendrez un|s'exposer à de graves sévices, 
verre de vin pour vous rafraîchir. | d'ordre culinaire ou autre, en 
lui ré- | rentrant au foyer : femme et fille 
salse mettraient en grève de ca- 
casquette. resses et de plats sucrés. Pas un 

—Julie, donnez un verre: —As- | des membres du conseil n'osa 
seyez-vous-là. C'est très beau ce | voter non. 
que vous venez de faire pour| La proposition fut donc votée 
cette mendiante ! à l’aunanimité. | 

Charles se trémoussa sur sal Les malheureux dix-sept en 
chaise. appelèrent au corps législet:" 

—J'avais rien à donner, fit-il.| Washington, qui déds* 

—Qui sait, reprit le monsieur, répondre. Force )- | 
peut-être un jour, vous vous de-| de se soumettre 
manderez si, pour vous, la pauvre | mettre. Cine re 
vieille n’a pas été une fée. Tan-| parti : ils | 
tôt vous avez chanté pour elle ; | priétés | 
maintenant vous allez chanter | sour 
pour moi. ler | 


Toujours assise sur le rebord 


Tout au plus, elle es- 
pérait qu'il lui donnerait une 
obole. 

—Vous voyez, fit-il, aujour- 


pas les mains vides. 

La pauvre vieille le remerciait 
les larmes aux yeux. 

Tandis qu'il désentortillait les 
pièces de monnaie des papiers 
dans lesquelles on les avait en- 
veloppées, une bonne se pencha 
à une des fenêtres du premier 
étage. 

—Montez, lui dit elle, monsieur 
veut vous parler. 

Pour lui, monsieur ne pouvait 
signifier que le propriétaire, — 
qu'il ne connaissait pas.—Proba- 
blement celui-ci voulait lui indi- 
quer quelque nouvel ouvrage à 
faire dans la maison. 

—J'arrive, fit-il, se dirigeant 
vers la mendiante, dans ses mains 
parcheminées, il versa les sous 
et les pièces qu'il venait de ra- 
masser. 


—Ce n’est pas de refus, 
pendit Charles, en tortillant 
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Le dernier a été, il y a un mois, 
reconduit à la frontière par Ja 
police: Il ne songea pas à résis- 
ter. 

Gibet pour gibet, il eut préfére 
se pendre au col d’une gentille 
miss. Il ne put la trouver à temps 

C'est même là l'objection la 
plus sérieuse. Philosophe, éco- 
nomistes, moralistes, marieurs de 
tout pays, chaque célibataire vous 
répondra comme au percepteur 
de l'impôt : “ Ce n'est pas la vo- 
lonté qui me manque, c'est l’ob- 
jet. Présentez-moi une femme à 
mon goût et je l'épouse des deux 
mains.” 


en 


Le Manitoba. 


Mercredi, 12 Novembre 1890, 


MARTIN vs LUXTON 


Ce procès pour lbelle, du procu- 
reur-général Martin contre M. Lux- 
ton, directeur du Free Press, attire 
maintenaut l'attention de Loute notre 
population. En effet, la cause est 
d’une importance plus qu'ordinaire, 
car l’on peut dire que c’en sera bieu- 
tôt fait de nos indignes go ivernants 
si leur chef ne gagne pas sou point. 
Ce que nous lui souhaitons le plus 
cordialement possible. 

Commencée depuis plusieurs jours 
l'audition des témoins se continue 
encore. Ce n'est pas M. Martin qui 
peut se vanter de n'avoir pas été as- 
sez longtemps sur la selette : le rap- 
port de son témoignage ne fait pas 
moins de douze colonues, petit texte. 

Le procureur-général a une bien 
mauvaise mémoire, ce n’est pas un 
crime de le dire, trop mauvaise pour 
les hautes positions qu'il cumule. 
ll ne se rappelle pas même des évé- 
nements les plus marquants qui ont 
agité notre monde politique depuis 
quelques années, de questions dont 
s'est occupée toute la presse de la 
province, qui ont été discutées sur 
tous les hustings, qui ont été débat- 
tues maintes et maintes fois devant 
la législature dont il fait partie. Il 
faut dire pourtant que M. Hagel, 
l’'éminent avocat de la défense, a 
puissimment aidé son ingrate mé- 
moire à raconter certains faits tels 
qu'ils se sont passés dans le temps. 

Quel que soit le verdict du jury, 
nos plus sincères sympathies sont 


peuple propre et un gouvernement 


propre 
40 Remettre an jugement suprè 
me du Pape, unique juge légitime 


et compétent de ce qui peut être né- 


cessaire et utile à l'Eglise et à sa | 


liberté, la fixation du mode et de 
l'étendue de cette souveraineté. 

50 Harmouiser et combiner la 
souverainelé civile du Pape avec un 
régime politique et organique défi- 
nitif de l'Italie qui soit conforme à 
son génie national, à ses traditions 
historiques, à ses conditions topo 
graphiques, internationalcs, écono- 
miques et financières spéciales. 

60 Retenir des faits accomplis et 
des circonstances présentes lout ce 
qui a été fait d’utile et de bon, en te- 
nant un juste compte des besoins s0- 
ciaux qui se sont fait sentir, des in- 
térèts poliliques qu’ou ne saurait 
méconnaîlre et nes aspisations na- 
tionales auxquelles on doit satisfac- 
tion. 

7o Réorganiser la représentation 
nationale pour en faire le résultat 
des délégations légales de toutes les 
classes sociales qui concourent au 
gouvernement de la nation, avec 
l'autorité sociale émanant de Dieu 
et concrétèe en vertu des titres et 
selon les modes déterminés par le 
droit naturel, admis et recounus par 
le droit international. 

80 Coordonner les libertés politi- 
ques raisonnables avec le respect dû 
à la religion de la presque totalité 
des ftaliens et avec les institutions 
politiques natiouæles et les rapports 
internalionaux avec les autres gou- 
gernements et nations. 

90 Instituer un système d'impôt 
équitablemont réparti sur tout pro- 
duit de rente privée et de richesse 
publique, en déterminant les impôts, 
quant à leur quantité et leur percep- 
tion d’après la nécessité et l’utilité 
des services publics, toujours par 
des lois d'impôts établies d'accord 
avec l'autorité sociale et la repré- 
sentation nationale. 

100 Laisser la plus grande auto- 
noie administrative possible aux 
provinces et aux communes, sans 
affaiblir les liens qui doivent ratta- 
cher ces corps spéciaux à l'autorité 
sociale et au gouvernement central. 

1lo Maintenir la nation et le gou- 
vernement en bonnes et cordiales 
relations avec toutes les autres puis- 
sances de l'Europe, afin qu'ils ne 


soient pas isolés diplomatiquement, 
mais qu'ils restent politiquement 
libres et indépendants de tous et en 
tout. 

Nous faisons les vœux les plus ar- 
dents pour la réalisation de ce pro- 
gramme, au succès duquel est inté- 
ressé l'univers catholique tout en- 
tier. 


acquises à notre vaillant confrère. 
D à — 


ELECTIONS MUNICIPALES 


L'appel nominal des candidats 
pour les élections municipales par 
toute la province aura lieu mardi, 
le 2? décenbre prochain, et la vota- 
tion là où il y aura contestation 


, à . : — 2 <a — 
n'aura lieu que quinze jours plus 


tard, c'està-dire le 16 décembre, et 
se fera au scrutin secret. 

L'oflicier-rapporteur doit donner 
dix jours d'avis, c’est-à dire que les 
proclamations doivent être affichées 
avant vendredi, le 21 courant. 

Les nominations se font par écrit: 

Les personnes qui ne savent pas 
lire ni écrire ne peuvent être élues 
soit comme maire, préfet, ou con- 
seiller. 

Chaque muuicipalité dont les li- 
mites ont été changées, forme une 
nouvelle municipalité et les anciens 
quartiers disparaissent: Dans ce 
dernier cas le vote est général et les 
conseillers, tout comme le maire ou 
le préfet, sont élus par le vote géné- 
ral de tous les contribuables. 

Par la clause 82 du chap. 55 des 
statuts de la dernière session, le 
Lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer l'officier - rapporteur 
dans une muuicipalité nouvelle ou 
dont les limites auront. été chan- 
gées. 

Par la clause suivante (83) du 
mème chapitre, le Lieutenant-gou- 
verneur en conseil peut également 
subdiviser en quartiers, une nou- 
velle municipalité ou une munici- 
palité dont les limites ont été chan- 
gées. 

Ces deux derniers pouvoirs sont 
bien arbitraires ; mais ne diffèrent 
en rien de toute la législation du 
gouvernement Greenway-Martin. 


UNE ENCYCLIQUE DE LEON XIII 


Le télégraphe nous avait déjà si- 
gnalé une importante encyclique 
papale et le dernier courrier d’Eu- 
rope nous en apporte le texte. C'est 
un document très important, qui 
porte sur la situation religieuse en 
Italie. 

Voici d'après un confrère les prin- 
cipaux points du programme qu'il 
trace aux catholiques italiens. 

10 Replacer le Pape dans la con- 
dilion réclamée par sa dignité, son 

‘ntité, sa liberté et son indépen- 


dition ne saurait être 
‘e souveraineté ci- 


réelle ne 
où le 
*,un 


LIBERAUX ET NATIONAUX A 
QUEBEC 


Nos échanges de samedi nous ap- 
portent le compte-rendu d’une passe 
d'armes assez vive qui a eu lieu 
vendredi: après-midi, en chambre, 
entre l’hon. M. Mercier, premier mi- 
nistre, et M. L. P. Pelletier, chef des 
nationaux. 

Voici quels sont les détails de 
l'incident : 

Parlant sur l’adresse en réponse 
au discours du trône, M. Mercier 
aurait dit, au sujet de la question 
des asiles d’aliénés, qu'il w’y a pas 
un homme, fût-il le Pape ; une fem- 
me, fût-elle la plus sainte des reli- 
gieusss, qui fera reculer le gouver- 
uement pour s’assurer le contrôle 
médical des asiles. 

Faudrait.il y perdre des alliés ? 
N'importe. J’ai raison de croire que 
le peuple veut les choses ainsi. La 
volonté populaire sera respectée. 

M PELLETIER relève cette partie 
du discours du premier miuistre qui 
a trait aux asiles. Il rappelle que 
des conventions ont été faites sur 
cette question lors de l'alliance na- 
tionale et il trouve que le premier 
ministre est allé très loin. 

M. MerciER.—Si l'honorable dé. 
pulé condamne ma politique, ce 
n’est pas moi qui le laisse, c'est lui 
qui m’abandonne. 

. M. PELLETIER.—Je n’ai jamais com- 
‘pris que notre alliance fut une sou- 
mission. Malgré que les paroles du 
premier ministre m’aient fait de la 
peine, il n’y a personne qui l’admire 
plus que moi; mais j'ai pris une 
position que je ne puis abandonner. 

Si le premier minis're considère 
que je ne puis rester son ami sans 
l'appuyer sur celte question, je se- 
rai, bien à regret, forcé de me reti- 
rer de lui. ‘ 

M. MErGIER parle de trahison de 
la part des nationaux à propos d'ar- 
ticles publiés dans la Justice mercre- 
di et Jeudi derniers. 

M. PELLETIER prétend que ces ar- 
ticles ne sont pas hostiles, mais il 
dit qu’il ne veut pas rester fidèle au 
gouvernement malgré lui. 

M. Mercier.—Et le député de Dor 
chester ne restera pas mon ami mal- 
gré moi Je ne me laisserai pas 
gouverner par qui que ce soit. 

M. PeiLETIER.—Il n'est pas ques- 
tion de cela 

M. Mercien.—Laissez-moi finir. Je 
ne permettrai pas à un député qui 
n'a pas de partisans en cette cham- 
bre de m'imposer sa volonté ; voilà, 
puisqu'il faut le dire. 


Vous ne pouvez croire, écrit un 
confrère, l'impression pénible qu’a 
produit cette scène. La verte et 


cruelle semonce du pretnier mI- 
nistre, la position courageuse prise 


par le député de Dorchester, le si- 
lence profond qui a régné pendant 
le colloque, le jeu des physionomies 
pendant cette scène, tout cela sor- 
tait de l'ordinaire et créait une silu- 


ation embarrassante. 


M. Pelletier est sorti seul de la 
chambre après la clôture de la sé 
ance, au milieu d’un silence de 
mort. Il paraissait visiblement af- 
fecté de la scène qui s'était produite. 

Tout ceci semble dire que les na- 
tionaux ne sout plus rien pour M. 
Mercier depuis qu’il peut marcher 
sans leur appui. 

a — + <O> ° — 


Nouvelles Politiques 


L'hon. M- Marchand, député de 
Saint-Jean, a été réélu orateur de 
l’Assemblée législative de Québec. 
L'hon. M. Blanchet est le chef de 
l'opposition. 


Sir Richard Cartwright fait en ce 
moment une tournée politique dans 
la province d'Ontario. 

Il n’est pas probable que les 
chambres fédérales soient convo- 
quées avant le milieu de février 
1891. 


Le parlement anglais se réunit le 
25 courant. 


L'hou. M. Foster, ministre des 
finances, part pour aller aux Indes 
Occidentales afin de s'assurer de la 
possibilité d’assurer de meilleures 
relations commerciales entre le 
Canada et cette importante colonie 
anglaise. 


L'Empire anuonce que le gouver- 
nement d'Ottawa vient de confier 
une mission à un expéditeur d'œufs. 
Il se rendra en Angleterre, étudiera 
la question sur les lieux et fera un 
rapport sur la manière la plus avan- 
tageuse de développer ce commerce. 
Cet envoyé, M. Sanders, est un 
homme du métier et il n’y a pas de 
doute que ses conseils seront très 
précieux pour tous les expéditeurs 
et producteurs de ce produit. 


Les brefs pour une nouvelle élec- 
ion dans le comté de Vaudreuil 
sont prêts et la nomination est 
fixée au 15 et la votation au 22 no- 
vembre. : 

M. Lalonde est le candidat libéral. 
On parle de M. le Dr Cholet comme 
candidat conservateur. 

Voici quelle est la composition ac- 
tuelle du cabinet de la province de 
Québec : 

M. Mercier, premier ministre ét 
ministre de l’Agricullure. 

M. Garneau, ministre des Travaux 
Publics. 

M. Shehyn, Trésorier-provincial. 

M. Ross, Président du Conseil. 

M Robidoux, Procureur-Général. 

M. Duhaml, ministre des Terres 
de la Couronne. 

M. C. Langelier, Secrétaire-pro- 
vincial. 


On dit que M. Trudeau, député 
ministre des chemins de fer.et des 
canaux, sera nommé ingénieur-en- 
chef, en remplacement de feu J. 
Page. Le salaire de ce dermer était 
de 86,000. M. Trudeau cumulera 
les deux positions. 


M. Adam Brown, M.P., commis- 
saire Canadien à l'exposition de la 
Jamaïque, a fait rapport au ministre 
des finances, que jusqu’à présent 60 
villes et villages seront représentés 
à cette exposition. Une partie des 
échantillons seront expédiés le 15 
novembre, et la balance à la fin du 
mois. 


Les dépèches de ce matin an- 
noncent que M. Fred White, contrô- 
leur de la Police à Cheval du Nord- 
Nord-Ouest, aurait dit à un reporter 
du Free Press d'Ottawa que le Colo- 
nel Herchimer, commissaire de la 
police, a donné sa démission. Son 
successeur u’est pas encore connu. 


mn de 


Nouvelles Religieuses 


L'anniversaire du sacre de Sa Grandeur 
Mgr Taché tombant cette année un di- 
manche, le 23 courant, il ne sera célébré 
que deux jours après, mardi, le 25. 

Il y aura grand’messe à la cathédrale et 
sermon de circonstance. 


Dimanche dernier, fête de la Dédicace, 
Saint-Bonlface avait le bonheur d'entendre 
la voix de son premier pasteur. Sa Gran- 
deur a donné un sermon comme Elle seule 
peut en donner. 

Par les plus heureux rapprochements, 
Monseigneur nous prouva que la cathé- 
drale tout en étant la maison de Dieu était 
bien notre maison. C’est en méme temps 
une assemblée législative où l’on ex- 
plique les lois indiscutables de Dieu, 
C'est aussi un tribunal judiciaire où’ 
l'on discute les délits contre Dieu, le 
prochain et soi-même; mais bien diffé- 
rents des autres tribunaux de la terre: 
c'est la miséricorde qui domine. Sur la 
terre, à côté du palais de justice, il y a la 
prison ; notre église a aussi sa prison mais 


LE MANITOBA. 


ici les rôles sont changés : les coupables Choses et Autres 

sont libres et l’innocent est captif au taber- 

nacle. + L' comte de Paris et sa suite se sont 
Mgr a conclu par nous dire que nous de- | embarqués à New-York le ler novemb’e 

vions aimer l'Eglise et qu'il était heureux | pour relourner en Angleterre. 

de constater que la population de Saint- 

Boniface aimait et réspectait la cathédrale. 


On dit que le congrès des Etais-Unis 
sera convoqué en session extraordinaire 
dans le cours du présent mois. 


Le kKév. Père Vincent, le premier père 
provincial en Canada de la congrégation | Bill McKinlkey est l’auteur du hill 
de Saint-Basile, est décédé à Toronto, le McKinley et le bill McKinley a été l’au- 
premier du courant, teur de la défaite de Bill McKinley. 


— 


Dillon et O’Brien, les deux députés Ir- 
de Montréal, a eu lieu la bénédiction de | lacdais qui se sont enfuis de leur pays, 
treize cloche s, destinées à former le caril- | Sont arrivés à New-York, après un court 
lon de cette pelle église qui, comme on le | Séjour en France. 

sait, appartient aux RR. PP. Oblats et 
dont la construction a été commencée il y ré 
a près de quarante ans par les RR. PP. 
Léonard, Honorat et Bernard. 


ë CE ? 
Dimanche dernier, à l’église Saint-Pierre, 


Les dossiers des pères de douze enfants 
clamant leurs .cent acres au ministère 
de l’agriculture de Québec sont mainte- 
nant au nombre de mille. Cela représente 
un don gratuit de 100,(00 acres. L'éten- 
due disponible des terres comprises dans 
les limites de la province est de 98 millions 
d’acres. 

Les mille chefs de famille inscrits jus- 
qu'iei représentent upe population de 
15,000. Il y en a qui ont jusqu'à 22 en- 
fants vivants. 


A peu près tous les grands dignitaires 
de l'Eglise catholique des Etats-Unis ont 
signé une requête adressée au Saint-Père 
le priant d'élever au cardinalat Mgr Ken- 
rich, archevêque de Saint-Louis. Le sacre 
de ce prélat date déjà de 49 ans. 


Le cardinal Manning, disent les câble- a 
grammes, faiblit tous les jours, et on croit Le général de Charette fait savoir à ses 
qu'avant longtemps il aura suivi l’illustre | sojgats du Canada que le Pape a décidé 
cardinal Newman dans la tombe. d'accorder une médaille bene merenli à 
tous les Canadiens qui ont servi dans l’ar- 
mée pontificale, depuis 1860 jusqu'à 1870. 
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Seance ique et Musicale au 
College de Saint-Boniface 


a 


Le président Carnot a signé un décret 
portant que toutes les villes fortifiées dans 

Nous avons le plaisir d'annoncer | la France entière devront être pourvues de 
une splendide séance dramatique et | provisions en quantité suflisante pour nour- 
musicale qui se p'épare au Coliège, | rir la population civile pendant deux mois. 
à l’occasion du trente-neuvième an- 
uiversaire du sacre de Sa Grandeur | L'enquête préliminaire instituée devant 
Monseigneur Taché. le magistrat de police au sujet du meurtre 

Elle aura lieu Inndi, 24 novembre. | de madame Clovis Houle, de la Pointe-du- 
à 8 heures du soir. ‘ Le lis san-| Lac, s’est lLerminée, après avoir duré 
glaut.”’ tel est le titre de la pièce | quinze jours. L'accusé, Sévère Houle, a 
La versification en est heureuse, les | été condamné à subir son procès devant 
sentiments nobles et grands, l’inté- | 13 cour d'assises. 
rêt toujours croissant. 

Les élèves du Collège nous ont 


A Tours, France, il y a quelques jours, M. 
habitués à les admirer dans les soi-| Maurice Allard du barreau de Paris, con- 
rées précédentes. Nous sommes | nu pour ses opinions ultra-radicales, rem- 
bien sûrs que, cette fois encore, ils | plaçait M. Paul Houlie à la direction du 
ue fléchiront pas sous leurs lauriers. | Républicain d'Indre - et-Loire. Une polé- 
mique très violente. s’éleva aussitôt entre 
le Républicain et le Messager d'Indre-et. 
Loire, organe des royalistes. 

A la suite de cette polémique, M. Franchet 
rédacteur du Messager, a envoyé ses té- 
moins à M. Maurice Allard. Une rencon- 
tre a été décidée. 


Le duel a eu lieu à la Membrolle, petit 
du huitième conseil de la ville de Saint- village. près de Tours. L'arme choisie 


Boniface, étant la huitième séance régu-| était le pistolet ; on devait tirer à trente 
lière, tenue lundi le 10 novembre A.D. pas, au commandement. M. Maurice Al- 
1890. lard a été atteint d’une balle dans !e bas 

Présents : Son honneur le maire au fau- | ventre et est mort des suites de sa bles-u- 
teuil, et MM. Iss conseillers Béliveau, | Les. 
Joyal, Lauzon, Pelletier, Trudel et Tu- 
renne. La Cour d'’Echiquier a rendu jugement 

Le procès-verbal de la dernière séance | dans l'affaire de la compagnie sous le nom 
est lu et confirmé, de “‘ St-Catharines Milling and Lumber 

Le greffier dépose sur la table les com- | Company ”’ contre la Reine. Cette der- 
munications et comptes suivants : nière a obtenu gain de cause. 

Lettre de la “ Western Waolen Manufac- Les demandeurs avaient obtenu, en 1882, 
turing Coy,’”’ demandant un trottoir; de | un permis du Dominion de couper 1,000,- 
R. C. McPhillips, ingénieur, en rapport | 000 de pieds de bois dans Keewatin, qui 
avec les travaux sur l'avenue Taché,; du | était, alors un territoire en litige. 
procureur-général, en rapport avec le ter- 


Affaires Municipales 


CONSEIL DE VILLE. 


ee 


Procès-verbal de la dix-huitième séance 


Guilbault, $2.00; bureau de poste, $4,50 ; 
J. P. ©. Allaire, $38.09; H. F: Despars, 
$5.00; E. Chamberland, $3.00; rôle de 
paye pour le mois d'octobre, $10.42. Ces | une voie latérale pour prendre ce bois. 
communications el comptes sont renvoyés 
au comité auquel ils appartient. 


les droits voulus au gouvernement fédéral, 


lecture soit faite de la plainte de C. E. 
Carr, contre le constable Joyal, M. le 
conseiller Trudel propose, appuyé par M. 


sit et confisqua 1,600,000 pieds, 


tion de droit contre le gouvernemeüt fédé- 


le conseiller Béliveau que la lecture ne soit | ral pour le recouvrement de $159,925 de 


pas faite. 

Votent pour la lecture : MM. les conseil- 
lers Turenns et Pelletier. 

Votent contre la lecture: MM. les con- 
seillers Béliveau, Trudel, Joyal et Lauzon. 
Et la lecture n'a pa lieu. . 

M. le conseiller Lauzon présente le | S*Sin ds Benwoil. 
5ième rapport du comité des travaux pu- 
blics, qui se lit comme suit: 

“ 5ème rapport du comité des travaux le misérable devra expier son crime sur la 
publics, M. le conseiller Lauzon président, | POtence. ; 
et MM. les conseillers Turenne et Joyal;| Après mûre considération, le conseil de 
votre comité recommande le paiement des cabinet a décidé que Birchall serait rendu 
comptes suivants: rôle-de paye pour le dès le 14 du mois courant, c’est-à-dire 
mois d'octobre, $10-42; E. Chamberland, | 2/rès-demain. 
$3.00; J. P. O. Allaire, $38.09; H. F. Durant son séjour en prison Birchall a 
Despars, $5.00 ; Edouard Guilbault, 81.75.” | écrit un livre dans lequel il raconte plu- 

M. le conseiller Trudel présente le 4iéme | Sieurs épisodes intéressantes de son exis- 
rapport du comité de police, feu et santé, | tence. Il a illustré lui-même son vuvrage 
qui se lit comme suit : avec talent, 

“ 4ième rapport du comité de police, feu Dans sa préface datée de la prison de 
et santé, M. le conseiller Trudel, président, Woodstock, l'auteur annonce qu'il n’a pas 
M. le conseiller Béliveau et son honneur Je | Composé son livre dans l'espoir de se faire 
maire ; vgtre comilé recommande la démis- | Une renommée littéraire, ni pour le plai- 
siou immédiate du constable Joyal, lui al. | Sir d'écrire, et que son seul désir est de 
louant son salaire jusqu’au 31 décembre | Pouvoir, par ce moyen, subvenir aux Le 
1890. soins de sa femme, 

“ Que le greffier soit autorisé de prendre 
un inventaire de tous instruments, outils, 
ameublement, etc., appartenant à la ville, 
et en transmelle copie au conseil à la pro- 
chaine assemblée. 

“ Que M. Joseph wvagnier soit nommé 
gardien temporaire de !’hôtel de ville,” passe un demi-million. 

Proposé par M. le conseiller Lauzon, ap- | Eutin, dix grandes capitales ont plus 
puyé par M. le conseiller Joyal que le | d'un million d'habitants. (Ce sont : Paris, 
Sième rapport du comité.des travaux pu- | Londres, Berlin, Viénne, Saint-Péters- 
blics soit accepté, Agréé. bourg, Pékin, Tokio, New-York, Philadel- 

Proposé parle conseiller Trudel, ap- | Phie et Chicago, auxquelles on ajoutera 
puyé par M. le iller Béliveau que le | avant peu Constantinople. 
4ième rapport du comité de Police, feu et . 
santé soit accepté. Agréé. M. Stanley, célèbre explorateur, et sa 

_ Proposé par M. le conseiller Turenne, ap- | femme se sont embarqués à Liverpool le 30 
puyé par M. le conseiller Béliveau que le | octobre pour un voyage de quelques mois 
compte du Bureau de Poste $4.50 soit payé. | en Amérique, \ 
Agréé. \ 

Proposé par M le conseiller Pelletier ap- Il est tombé de la neige le 3 novemb 
puyé par M. le conseiller Béliveau, que son | courant à Montréal et dans les paroisses du 
Honneur le Maire, le président du comité | nord. 
des finances, le greflier et MM, Isaac Camp- 
belle èt Stephen Nairn, soient autorisés à 
s'’aboucher avec le gouvernement pour ve- 
nir à une entente au sujet du terrain de 
l'exposition et de faire rapport à la pro- 
chaine assemblée, Agréé. 


dommages. La (Couronne consentit à 


de $2,375. 


Les recensements récents faits dans les 
différents pays ont permis de constater 
qu'il y a, dans tout l'univers, 176 villes 
ayant plus de 100,000 habitants, 

Dans vingt cinq ville, la population dé- 


\ 


L’hon. James McShane sera candidat à 
la mairie de la ville de Montréal. 


On doit construire une nouvelle prison 
pour le#istrict de Montréal. Un terrain 
Proposé par M. le conseiller Trudel, ap- | spacieux a été acheté au Sault-aux-Réccl- 
puyé par M. le conseiller Pelletier que M. | jets pour y placer la nouvelle résider.ce 
Jos. Gagnier de cette ville soit nommé des pensionnaires de Sa Majesté. 
constable spécial pour la ville, Agréé. 
2 ver spas Pl __Mons. de LaMothe a commencé lundi 


puyé per M. le conseiller Béliveau que la sols. à ds ft res HS TseR., un6 
séance s’ajourne à lundi prochain le 17 | cjasse d'anglais pour les jeunes gens—3 
courant et la séance est ajournée. Agréé, | fois la semaine à 8 heures. 


AVEZ-VOUS VU 


Le nouvel hôtel du Northern Pacific 


JUSTE EN FACE DU MAGASIN DE 


LA 


FONDE EN 


—WM. BELL - 


1879. 


MARCHANDISES SECHES 
Et VETEMENTS POUR HOMMES. 


Nous a!lons être obligés de laisser le poste que nous occupons, car une nouvelle 
bâtisse va y être construite. 


NOTRE ASSORTIMENT SI CONSIDERABLE 


Sere vendu « priz res reduit, 


VENEZ NOUS VOIR AVANT D'ACHETER, 


légère. 


Un essai en vaut la peine. 


La Consomption guerie 


245 Rue Principale. 


oo 


Un vieux médecin retiré, ayant reçu d’un 


WM. BELL, 


288 RUE PRINCIPALE, WINNIPEG, Man. 288 
3m 8.10.90 


Nous sommes de plus en plus convaincus que de la manière 
honnéte dont on fait les affaires, dépend le succès d'une 
maison. Nous en avons une preuve dans la maison Ander- 
son & Lemieux, qui occupe maintenant une place enviable 
parmi le haut commerce de Winnipeg. 

Cette maison se fait un devoir strict de servir ses 
pratiques avec politesse d'abord, avec promptitude et surloul 
avec la plus grande honnéteté. Ces Messieurs ne livrent 
que ce qu’ils vendent, et leur parole n’est pas donnée à la 


Ainsi, aujourd'hui, ils ont en mains un beau lot de 
thés de toutes marques, et un magnifique choix de délica- 
tesses de table qui méritent certainement l'altention des 
acheteurs. Nous conseillons fortement aux Canadiens- 
Français qui veulent de bons articles une visite à la maison 
populaire Anderson & Lemieux, et nous leur garantissons 
pleine et entière satisfaction sur tout ce qu'ils achèteront. 


jt 22.10 


IN. N. COLE & CIE 


En vertu de ce permis la compagnie 
rain de l’exposition ; compte de Edouard | coupa un milion de pieds de bois et paya 


Les biilots restèrent sur la limite, parce 
que le chemin de fer refusa de construire 


missionnaire des Indes Orientales la for- 
mule d’un remède simple et végétal pour 
la guérison rapide et permanente de Ja Con- 
somption, la Bronchite, la Catharre, 
l'Asthme et toutes les affections des Pou- 
mons et de la Gorge, el qui guérit ra‘lica- 
lement la Débilité Nerveuse et toutes les 
Maladies nerveuses, après avoir éprouvé 
ces remarquables effets curatifs dans des 
milliers de cas, trouve que c'est son de- 
voir de le faire counaître à ses malades. 
Poussé par le désir de soulager les souf- 
frances de l'humanité, j'enverrai gratis à 
ceux qui le désirent cette recette en Alle- 
mand, Français ou Anglais, avec instruc- 


MARCHANDS TAILLEURS. 


Marchandises en 
inine. etc. 


506 RUE PRINCIPALE, 
"(Près del Hôtelde Ville, Winnipeg.) 


POUR CAAMPES, CuLIQUES et 
toutes les y * 


Dans l'intervalle, la province d’Ontario 
entra en possession du territoire en litige, 
M. le conseiller Turenne demande que | et le gouvernement de cette province sai- 


La compaguie a présenté alors une péti- 


payer $2,375.59 de dommages. à la compa- 
gnie et lui a accordé seulement la somme 
Il u’y a plus d'espoir pour Birchall l'as- 


Malgré toutes les démarches faites par 
ses amis, malgré toute l’activite déployée, 


voyer par la poste et votre adresse, 
tionnez ce journal. 


chester N. }. 


UE. À come 


Ontario et Quebec 


PAR LE — 


_-$40-- 


Billets mis en vente tous les jours du 


BONS POUR TROIS MOIS, 


payant une petite somme 
additionnelle. 


La seule ligne qui offre du comfort. 
Pas de changements de chars. 
Pas d'examen de bagage. 


ments. 
Les plus beaux convois en Amérique. 


Pour toutes informations s'adresser à 
J. HEanx, Saint-Bouiface, Man, 


W.B. Giizuax, Otterburn, Man. 
A. W. Moore, Marquette, Man. 
G£o. Hoxes, Oak Lake, Man, 


ROBT. KERR, 
Agt. gén. des Passagers. 


AVIS. 
d’Incorporation de Chemin de Fer 


Avis est par les présentes donné que de- 
mande sera faite ou Parlement du Canada, 
à sa prochaine session, d'yn acte pour in- 
corporer une compagnie évant être nom- 
mée ‘ La Compagnie de Chemin de fer 
Winnipeg et Duluth,'' avec pouvoir de 
construire, équipper, maintenir et tenir en 
opération une ligne de chemin de fer, à 
partir le ou près de la cité de Winnipeg, 
dans une direction sud-est jusqu'à certain 
endroit de la frontière internationale, dans 


j Lj. 12.11 


4a province de Manitoba, sur le ou près du 


Lac des Bois, et avec les pouvoirs ordinai- 
res de construire des lignes de télégraphe 
ou de téléphone ou les deux, pour fins 
commerciales ou de voies ferrées, et tous 
les ponts nécessaires sur les rivières navi- 
gables ; de s’amalgamer, se raccorder avec 
ou obtenir le droit d'opérer sur aucune 
ligne ou lignes de chemin de fer, et de faire 
des arrangements pour le traflic ou autre 
chose avec une compagnie de. chemin de 
fer ou autres compagnies, et avec tous les 
autres pouvoirs, droits et privilèges, ordi- 
naires et nécessaires, ÿ compris les .pou- 
voirs énumérés dans l’Acte Chemins 


de Fer. HOUGH & CAMPBELL, 
Solliciteurs des Requérauts, 
Winnipeg. 
Daté à Winnipeg, ce 23 octubre, 1890, 


9%.5.11.90 


tions jour la préparer et l'employer. En- 
Men- 


W. A. Noyes, 820, Powers Block, Ro- 


EXCURSIONS 


Chemin de Fer Canadien Paclique 


18 Nov. au 31 Déc. 


Avec privilege d'extension en 


— ARRETS A N'IMPORTE QUELLE STATION, — 


Pas de retard aux points de raccorde- 


P PARENTEAU, a Man. 


MS OT ET Te M 
: 


tins, servez-vous du 

DE PERRY DAVIS 

On # 
È Frame A promparment 
douleurs les plus aigues 


Soyezc ertain d'avoir le VERITABLE 
25c LA BOUTEILLE. 


Médecine et Nourriture Combinées 


ULSION 


d'huile de Foie de Morue et Hypo de 
et Soda 


Le clergé et orateurs publics se servent des 
SPENCER'S 


CHLORAMINE PASTILLES 


Pour éclaircir et renforcir la voix. Elles 
ts et les malu- 


PALMO-TAR SOAP 


(SAVON PALMO-GOUDRON) 


Le meilleur Savon connu pour les Bébés 
PRIX, 25 Cts. 


Les médecins recommandent fortement 


WYETH'S MALT EXTRACT 


(LIQUIDE) 


LE PURIFICATEUR DU SANG 
satisfaisant 


CHANNINS'S SARSAPARILLA 


(SALSEPAREILLE DE CHANNING) 


Est un grand Restaurateur de la Santé. 


Guérira les maladies de la les plus 
mauvaises: guérira le emetine: 
guérira le le, 


$1.00, 


ALLEN'S 
LUNG BALSAM 


E D'ALLEN) 
POUR LA CONSOMPTION, 


umatisme chronique. 
Chaque est dans une boîte de 
ferblanc à l'épreuve de l'air, 25 Cents. 


avec le stimulant. 
de demander celui de 
1. lo seul VéRITARLE, 


= À LA POPULATION FRAN 


Ne. 278 Rue Main, a Winn 


LE MANITOBA. 


:0: 


CAISE DE 


men 


\ : , » 
Nous avons l'honneur d'annoncer à nos compatriotes que nous venons d'ouvrir, a 


&) en face du nouvel hotel du Northern Pacitie 


Un Nouveau Magasin avec un assortiment des plus variés de 


FERRONNERIE, FERBLANTERIE, PEINTURES, FER DE TOUTE DIMENSION, ETC. ETC. 


+0: 


ee 


nn. . ; L.: ‘ 
Nous attirons surtout votre attention, à l'approche de l'hiver, sur notre stock considérable de POELES ET FOURNAISES de toutes sortes 
que nous vendrons à des prix extrêmement réduits. | 


Nous espérons pouvoir com 
dans toutes nos transactions. 


Jin 3 9 90 


PERSONNEL 


Le Rév. M. Cherrier, curé de l'Immacu- 
lée Conception, de Winnipeg, est revenu 
d'Europe samedi. Le digne prêtre parait 
jouir d'une santé parfaite. Pendant son 
voyage, il a visité l'Irlande, l'Angleterre, 
la France et l'Italie. A Rome, le Souve- 
rain Pontife lui a accordé une audience 
privée. 


M. Ephrem Larose est arrivé de Nor- 
man, Ont., pour se fixer de nouveau au 
milieu de nous avec sa famille, 


Le Rév. Père Lory, S. J. est arrivé en 
France. Le grand nombre d'amis qu'il a 
laissés ici espèrent apprendre bientôt la 
nouvelle de son complet retour à la santé, 


Le Kév. Père Pascal, O. M. I., et le bon 
Frère Boisramée qui ont laissé Saint-Bo. 
niface, il y a quelques jours, sont actuelle- 
ment à Montréal et devront partir pour la 
France la semaine prochaine. 


Mme Edouard Marion, de Leroy, N.-D., 


était en visite chez ses parents en cette | 


ville et particulièrement chez sa sœur, la 
Rév Sœur McDougall, superieure du Pen- 
sionnat. 


| Chronique | Locale. L 


—M. Alfred Pearson se portera candidat 
pour un second terme à la mairie de \Win- 
nipeg. 

—1l parait que le terrain continue à 
s'effondrer toujours tranquillement sur 
l'avenue Taché, en face de la Maison Vica- 
riale. 


—La quête faite à la cathédrale pour 
faire dire des messes en faveur des âmes 
du purgatoire à rapporté la jolie somme de 
$60. 


—La glace est belle en certains endroits 
pour les patineurs, mais comme les mares 
sont très nombreuses encore, c’est risqué 
de s'aventurer. 


—M. Cléophas Marcoux a ouvert à l'an- 
cien hôtel National une bonne salle pour 
accommoder les personnes de la campagne. 
Bonne écurie sur les lieux. Prix très mo- 
pérés. ° 


—Madame D. P. Béliveau, de Winnipeg, 
fera encan jeudi, le ?0 courant, à 1! heure 
après-midi, de tout l’ameublement de sa 
maison, No 48, rue Charlotte. 

Voyez l'annonce dans une autre colonne. 


—L'Ecole Industrivlle est prête à rece- 
voir les enfants. Il n'y a pas le moindre 
doute que le gouvernement va prendre les 
mesures nfcessaires pour procurer Îles 
avantages de l'éducation au plus gran 
nombre possible. 


—La maison Anderson & Lemieux s’oc- 
cupe toujours d'avoir ce qu'il y a de plus 
nouveau et de meilleur pour exciter l’appé- 
tit. Aussi nous recevrons dans quelques 
jours un magnifique assortiment de fro- 
mages de fantaisie consistant en : Fromage 
Roquefort (très fin), Gorgonzola (supérieur), 
Edam (exéellent), Pine Apple (tout à fail 
nouveau), Limberger (agréable), Stilton 
(exquis), Suisse, Pure Cream (délicieux), 
Neuchatel Cream (sans pareil). 245 rue 
Principale. 


18590. 


Vos dévoués, 


pter sur votre ferme appui et tâcherons de le mériter en vendant à très bas prix et en usant de la plus grande intégrité 


DESPARS & BLEAU. 


Nous avons le regret d'apprendre la 
mort de M, François Bruyère, le père de 
Mme J. Royal, femme de Son Honneur le 
lieutenant-gouverneur du Nord-Ouest. 

M. François-Xavier Bruyère, né à Sainte- 
Anne des Piaines, le 18 novembre 1803, 
était allé à 18 ans s'établir à Nontréal, et 
ouvrit un atelier de menuisier-charpentier. 

De son mariage avec Melle Louise Ala- 
rie, il eut duuze enfants, dont 6 survivent 
ainsi que sa femme âgée de 76 ans. 

M. Bruyère devait célébrer ses noces de 
diamant le 15 novembre courant. 

Le service a eu lieu vendredi matin à 
l'église Saint-Jacques de Montréal. 

Le deuil était conduit par son fils M. J. 
Bruyère, M. l'abbé J. E, Bruyère, M. Ls. 
Lesage ; Dr Valade, d'Ottawa ; Cap. Ga- 
gnon, de Régina ; Dr Royal, A. Royal, P, 
Bruyère, O. Beauchemin, M. E. Valois ; M. 
Lamontagne, entrepreneurs : J. Huber- 
deau, Racicot, M. Alarie, etc. 

Aprés une messe en musique à laquelle 
assistaient un grand concours de parents 
et d’amis,.les restes mortels du défunt ont 
été conduits au cimetière de la Côte-des. 
Neiges. 
RE 

NAISSANCE 


MaRrTINEAU—A Manitoba House, le 2 
courant, la femme de M. H. Martineau, 
agent des sauvages, une fille. 


Kénoacx—En cette ville, le 3 courant, à 
l'âge de 7 mnis et demi, Joseph-Alphonse, 
enfant de M. M. À. Kéroack, libraire. 


Raxcer—En cette paroisse, à l'âge de 5 
mois, Rose-Anna, enfant de M. Joseph 
Ranger, 


Drscacxé—En cette ville, à l'âge de 10 
mois et demi, Germain-Elie, erfant de M, 
(iermain Desgagné. 


D 
SERVICE ANNIVERSAIRE 


Lundi, 17 courant, il sera chanté à la 
cathédrale a 10 hrs précises, un service 
anniversaire pour le ropos de l’âme de feu 
Louis Riel. 

Ce service est recommandé par l’Union 
Métisse Saint-Joseph. : 

Les parents, les amis et les membres de 
la Société sont invités à y assister. 


La consomption radicalement œuerie 
A M. LE DIRECTEUR : 

Veuillez informer vos lecteurs que j’ai 
un remède certain pour guérir la consomp- 
tion. En en faisant usage à temps plusieurs 
milliers de personnes aflectées ont été gué- 
ries radicalement. Je serai heureux d’en- 
voyer deux bouteilles de mon remède gra- 
tuitement à aucun de vos lecteurs attaqués 
de consomption pourvu qu’on m'envoie 
leur adresse par express et le nom du bu- 
reau de poste. 

Respectueusement, 
37 Yonge St., Toronto, Ont. 


De T, A. SLOCUM, 
lan 14.6.88 


ENCAN ! 
ENCAN ! 


MADAME D. P. BÉLIVEAU 


—— QU — 


No, 48 Rue Charte Winnipeg 


étant sur le point de partir pour Duluth, 
a l'honneur d'informer le public 
qu'elle f ra une 


Vente Sans Reserve 


JEUDI, le 20 COURANT 


A 1 Heure P.M. 


mm D'UN = 


Ameublement Complet de Mais 


COMPRENANT 


Uu ameublement de salon avec 
piano, plusieurs ameublements 
de chambres à coucher, salle à di- 
ner, argenterie, verrerie, lingerie, 


‘| poêles, ustensiles de cuisine, ta- 


pis, rideaux, lampes, etc., etc. Le 
tout en bon ordre. 

La vente sera conduite par 
l'encanteur CONWAY et sera faite 
sans réserve aucune. 


2i 12.11 


ES SOUMISSIONS cachetées adres- 
sées au soussigné, et portant la sus- 
cription ‘ Soumissions pour charbon,” 
seront reçues au bureau du Préfet du Pé- 
nitencier de Manitoba jusqu'à lundi, 17 
novembre, à midi, pour fournir du charbon 
à cette institution pour la saison de 1890- 
CA 


Charbon dur—100 tonnes, plus ou moins. 
Charbon mou—400 tonnes, plus ou moins. 
Le charbon devant être délivré an péni- 
tencier franc de port, soit pour fret ou 
autres dépenses incidentes. 
La plus basse soumission ne sera pas 
nécessairement acceplée. l 
S. L. BEDSON, 
Préfet. 
Stoney-Mountain, 
31 octobre 1890. 11211 


MONS. A. N. pe LAMOTHE | Etablis depuis 9 ans. 


a l’honneur d'informer qu'il donnera. pen- 

dant l'hiver, des leçons privées de FRan- 

Çais, D'ANGLAIS, et de TENUE DE Livres, à 

sa résidence, Rue Saint-Joseph, Saint- 

Boniface, vis-à-vis chez Mons. Arthur 

Lévèque. Conditions faciles. 
jno.29.10.90. . 


J. P. PRUD'HOMME, 
Notaire Public, 


BLOC JEAN—RUE DUMOULIN, 
SAINT-BONIFACE, 
Se charge de la rédaction de toutes espèces 
de contrats, actes de vente, hypothèques, 
lestaments, etc. 
ARGENT À PRÈTER sur première hypothè- 


que, aux taax les plus réduits, 
1a.29.10.90 


A VIS. 


Si quelqu'un, pouvant disposer de 
quelques funds, pas beaucoup, veut faire 
une très bonne affaire, il en a une occa- 
sion, qui ne se présentera jamais, en s’a- 
dressant à Mons. pe LaMorsr, Rue Saint- 
Joseph, Saint-Boniface, pour l’établisse- 
ment d’une Manufacture de Tabac Cana- 
dien, qui réussira ici, Lout uussi bien que 
celles établies dans la Province de Québec, 
et qui toutes, sans exception aucune, ont 
réussi et réussisent parfaitement. 

Saint-Boniface, Oct. 29, 90. 


GEO. E. FORTIN, 


AVOCAT ET NOTAIRE PUBLIC. 


Argent a preter sur 
hypotheque 


366, RUE MAIN, WINNI?EG, MAN. 
8 10 90 


HOTEL SAINT-BONIFACE. 


COIN, DES RUES TACHÉ ET 
NOTRE-DAME. 


FIDÈLE MONDOR, PROPRIÉTAIRE 


De première classe, sous tous les rap 
ports. Aussi bonnes écuries. 

Prix modérés. 
geusement connue. 


La maison est avanta- 
| 1a.7.11.88 


ECURIE DE-LOUAGE. 


No. 45 AVENUE DU PORTAGE, No. 45 
WINNIPEG. 


MM. Péiissier & Frère propriétaires d’é- 
curie de louage, de pensioa et de vente, 
donneront une attention spéciales aux che- 
vaux et autres animaux malâdes qui leur 
seront confiés. 

Fiacre à toute heure du jour ei de la 
nuit. Communication par téléphone, ap- 


pelez le No. 165. 
Winnipeg, 2 avril, 1884. lan 23. 84 


Nos. 580-582 HKHue Main. 


LES MAGASINS CHEAPSIDE” 


MAGASINS - DU -- MARCHE. 


0: 


BON :: 


. ÊG Les propriétaires de ces magasins venant de la ville de Québec connaissent parfaitement les besoins des lecteurs du 
_—. . er trois ri Lavrds rem en aq le mm van vous pouvez faire vos demandes dans votre pre langue. 
ne quantité considérable de leurs marchandises viennent de et sont fabriquées à Québe: ssorti is ! l til 
MEILLEUR MARCHÉ qui puissent se trouver en Canada. . k L mnElatsas hold 


Nous comptons déjà de nombreuses pratiques à Saint-Boniface, Sainte-Anne, Saint-Norbert, etc., mais nous en voulons encore 
plus, et pour cela nous vous offrons des avantages spéciaux, Nous ne vendons point de mauvaises marchandises. 


NOTRE ASSORTIMENT DE $60,000 EST LE PLUS CONSIDÉRABLE DE WINNIPEG 
ET NOUS FAISONS LE MEILLEUR COMMERCE. 
SI VOUS DEVENEZ NOTRE PRATIQUE VOUS NE NOUS LAISSEREZ PLUS. Nous satisfaisons tout le monde. 


:0: 


Plus de 600 pièces d’étoffes à robe, de 10, 15 jusqu'à 30 cts. ! Meilleurs cachemires, tout lains, 50 cts. K 
Flaunell: s grises fortes, 20 cts. | Flannelles larges, pesantes, supérieures, 25 cts. 


Flannellettes, 10 et 124 cts. Fiannelles rouges, 20, 25 ets et en montant, 
Laine, 40 cts, Meilleure laine, 60 cts. Laine supérieure, 15 cts le paquet, valant, ?20 et 25 cts, 
Pardessus pour enfants, de $1.50 à $4.00. Draps à manteaux, plus de 100 nouveaux patrons. 
Manteaux pour femmes, $4 et $5. Manteaux courts dans les derniers goûts, plus de 2060. 
TOUTES ESPECES DE MARCHANDISES SECHES. 
POUR LA MAISON NOUS AVONS PLUS DE 400 PIECES DE TAPIS VARIANT DE 15 Crs A $1.08, 


Nous paierons votre passage sur les chars urbains. Dites au :onducteur d'arrêter aux 


MAGASINS  ‘ CHEAPSIDE,” 
580-582 Rue Principale, - - - - 


Winnipeg. 
==VENANT DE RECEVOIR=— 


UN ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE DE 


MARCHANDISES D'AUTOMNE ET D'HIVER 


-—— TELLES QUE 


Tiweeds Francais, Anglais, Kcossais et Canadiens, dans les derniers gouts. 
HARDES-FAITES DANS LES DERNIERS PATRONS. 
Aussi :—Corps, Calecons, Chemises en Laine, Etc. Etc. 


PARDESSUS ET CASQUES EN FOURRURES. 


Ca A: GABBAU, Marchand-Taïilleuwr, 


Enseigne des CISEAUX D'Or, 


924 rue Principale, Winnipeg, vis-a-vis l'Hotel du N. P. & M. 


nement mon pe 2e es ann one 


EAU BON MARCHÉ = 


on 
a 


0 — 


, 


LS9L. 


NOUVELLES IMPORTATIONS D'AUTOMNE ET D'HIVER. 


() 


‘0: 


Es LE MEILLEUR ASSORTIMENT DE LA PROVINCE. 2% | 
Marchandises Seches, Hardes-Faites, Chaussures et Fourrures. 


(:) 


Ayant acheté mes marchandises directement des manufactures, je puis vendre 10 à 15 par cent meilleur marché qu'ailleurs. 


| : Q 
BAS DE VIEUX STOCK, PAS DE MARCHANDISES RONGELES PAR LES MITES.) 


() 


La 
n° 
mn pe + CN 


VOYEZ MON ASSORTIMENT AVANT DE FAIRE VOS ACHATS D'AUTOMNE ET D'HIVER. 


N.B.— Tailleur de première classe attaché à l'établissement. 


8.10.90 


Au Pavillon Francais. 


Les marchandises achetées à la verge seront taillées gratis. 


Demandez une carte d'Escompte. 


. E VERGE. 


CP CT SL me en 


AGRICULTURE 
RÈGLES QU'UN CULTIVATEUR 
DOIT OBSERVER POUR DE- 
VENIR PAUVRE 
1. Ne- point recevoir un bon 

journal d'agriculture. 

2. Ne point tenir compte de 
ses opérations. 

8. Ne point faire ses semences 
en saison. | 
__ 4. Laisser ses moissonneuses, 
charrues, cultivateurs, voitures, 
etc, etc, exposés à la pluie et 
aux rayons du soleil. Ilse perd 
de cette façon plus d'argent que 
la plupart des gens se l’imagi- 
nent. 9 

5. Laisser trainer par-ci par-là 
ses instruments cassés, jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus moyen de 
les réparer. Un des sept sages 
de la Grèce disait que “ le meil- 
leur temps de réparer la charrue 
c'est lorsque la charrue casse.” 

6. Aller à tous les encans e‘ 
acheter toute sorte de rebuts et 
de friperies, uniquement parce 
que l'encanteur vous dit que ces 
choses sont à très bon marché. 

7. Ne réparer vos clôtures 
qu'après que vos animaux et 
ceux de vos voisins auront brou- 
té vos champs et rongé vos ar- 
bres fruitiers. 

Suivez ces règles pendant 
quelque temps et vous verrez 
que la recette est bonne. 


> - 


ÉLEVAGE ET ENTRETIEN DES 
ANIMAUX 

Avec une quantité donnée de 
nourriture, les jeunes animaux 
croissent plus promptement que 
les vieux. Si les jeunes animaux 
sont bien nourris, ou tenus gras, 
depuis leur naissance, ils acqui- 
èrent une constitution qui les 
fera croitre davantage, les années 
suivantes, avec une moindre pro- 
portion d'aliments. La progéni- 
ture d'animaux élevés convena- 
blement s'améliore de génération 
en génération. 

Quand-un animal est en bon 
état, il produit plus pour sa nour- 
riture que lorsqu'il est maigre et 
chétif. 

Si donc un animal est nourri 
dans un bon paccage, jusqu’à ce 
qu'il soit gras et vigoureux, et 
ensuite réduit à une diète pau- 
vre, de manière à perdre son em- 
bonpoint, non-seulement la nour- 
riture qu'il a consommée en mai- 

rissant se trouve perdue, mais 
es bons aliments qu'il pourra 
consommer ensuite auront beau- 
coup moins d'effet. 

Pour profiter à l'animal, la 
nourriture doit être non-seule- 
ment abondante, mais continuel- 
lement la même. 

Les animaux dédommagent 
toujours de la quantité et de 
l'espèce de nourriture qui les fait 
le plus profiter. Celle qui fait 
croitre plus vite les jeunes ani- 
maux, celle qui les engraisse plus 
promptement, et celle qui fait 
produire plus de lait aux fe- 
melles, et plus longtemps, est 
toujours l’espèce de nourriture la 
plus profitable. 

Le principe de bien nourrir 
continuellement est surtout ap- 
plicable aux vaches laitières, car 
si l'on permet que le lait dimi- 


-nue, il ne reviendra pas à sa pre- 


mière abondance ; il n’en est pas 
du lait comme de la graisse 
qu'un animal peut reprendre de 
nouveau après l'avoir perdu. Si 
entre l’époque où la vache cesse 
de donner du lait et celle où elle 
vêle, l’état de constitution qui 
produit le lait se détériore, il fau- 
dra beaucoup de temps pour 


que la bonne nourriture donné 


ensuite ait un plein effet,et la 
vache ne donnera pas autant de 
lait qu’elle en aurait donné sous 
d'autres circonstances. 

Il est donc profitable de pro- 
duire une succession «le bons 
aliments pour le betail qu’on en- 
tretient par la culture de légu- 
mes de différentes espèces. | 


LES JEUNES ANIMAUX 


Un agronome américain dis- 
tingué Waldo Brown dit ce 
qui suit à propos de la nécessité 
qu'il y a pour le cultivateur de 
bien soigner tous les jeunes ani- 
maux de la ferme, et cela dans 
un but d'économie pour plus 
tard : 

“ Deux faits bien constatés par 
la science et l'expérience démon- 
trent l'importance qu'il y a à en- 
tourer le jeune animal de soins 
particuliers : le premier, c’est 

u’il est toujours moins coùteux 

‘ajouter une livre pesant de 
viande ou de graisse au jeune 
animal qui profite qu’à celui qui 
est déjà formé ; le second, c'est 
que si le jeune animal, par des 
soins appropriés a acquis son 
plein développement consomme- 
ra toujours moins de nourriture 
qu'un autre qui a été élevé sans 
soins et qui a subi des priva- 
tions. | 

_Tous les éleveurs sans excep- 
tion s'accordent à dire que Île 
remier 100 Ibs chez un porc, ou 
e premier 500 1bs chez un veau 
ou un poulin coûte beaucoup 
moins que le second, et que le 


A 


second coûte encre moins que le| Dr Alex, F, D'Eschambault, 


troisième.” 

Ces notions sur l'élevage des 
animaux sont-elles bien suivies 
par la plupart des cultivateurs ? 
Je ne sais; mais ce que je sais 
bien, c'est qu'on trouve chez eux 
beaucoup d’avortons de toute 
sorte et peu d'animaux de choix ; 
ce que je sais encore, c'est que 
l'entretien de ces avortons coûte 
plus cher que l'entretien d’un 
bon animal. C'est malheureux, 
car les cultivateurs qui ont de 
vilains animanx perdent de l’ar- 
gent, en croyant ménager. 


ÉLEVAGE DES PORCS 


Comme il est dit plus haut si 


le premier 100 Jbs de lard chez: 


le por: coûte moins que le second 
et si le second coûte moins que 
le troisième pourquoi tant de cul- 
tivateurs hivernent-ils souvent 
plus de porcs qu'ils ne le de- 
vraient ? Ils agissent contraire- 
ment à ce que disait un grand 
éleveur de porcs en parlant de 
son exploitation : ‘“ Le secret de 
mon succès dans l'élevage des 
porcs consiste à vendre ces der- 
niers juste au moment où leur 
engraissement ne paie plus. Je 
n'engraisse généralement que 
des jeunes porcs, je les soigne 
convenablement depuis leur 
naissance jusqu'à ce qu'ils aient 
atteint l'âge de six ou huit mois, 
il pèse alors de 200 à 250 Ibs, je 
les vends à ce moment, alors 
qu'ils ne m'ont guère coûté et 
j'en retire un bon profit. 


COMMERCE. 


Marchés de Saint-Boniface et de Winnipeg 
corrigés le 27 août. 


Marché de la maison. 


Socts. $cts 
Bœuf, rôti, par Ib... ......... 0 10 à 0 15 
Bifteck, LE nnssses sosssses 0 10 à 0 12 
Bœuf salé,  ‘  .............., 0 06 à O0 O4 
Bœuf, bouilli, ssocses. 0.06 à 0-08 
Bœuf, par quartier. .....…....… 5 00 à 6 00 
Bœuf, vivant, par 100 1bs.... 3 00 à 3 50 
Veau, rôti, par 1b....... 0 10 à 0 15 
Veau, côtelettes, par 1b.....…. 0 12 à 0 15 
Porc frais, 6. 0.10 à 0 15 
Porc, par 100 Ibs.… ........:... 7 CO à 7 50 


Mouton, rôti, par lbs... 
Gigot de mouton, par 1h... 
Côtelettes de mouton, par 1b.. 
Agneau du printemps, p. qr.… 
Jambon, par 1b..............,.... 


S2S902220© 
= 
LL 
LL 1 
© 
[=] 


Lard SR eraitie 10 à O0 12 
Saindoux 1‘ 10 à 0 12 
Saucisse ‘  .............. 0 124 à O 10 
Saucisson de Bologne, par 1b 0 12 à O0 15 
Foire; par 1b:..4:3.453 0 04 à GC 05 


Ragnon, par 1b............. 


Tête en fromage, par Ib... 0 10 à 0 10 
Cœur SE Lsseuse 0 10 à 0 10 
Langue “6... 0 10 à 0 15 
Poulets vivants (par coup) Ib. 0 30 à 0 35 
Poules L “ … 0 50 à 0 55 
ŒEufs, par douz.................…. 0 18 à O0 20 
Beurre, par Ib... 0 18 à O0 20 
LÉGUMES. 
Patates, par minot...…....……. 0 20 à 0 25 
Tomates, par 1b................. 0 U4 à O0 06 
Choux, par 100.................., 4 CO à 6 00 
Oignons, par minot.........……. 1 00 à 1 25 
FOIN. 

Foin de prairie... 5 00 à 7 00 
Foin pressé, par tonne ..:...… 7 00 à 9 00 
GRAINS. 

Bié dur No. !, par minot..…… 0 83 à 0 00 

«« 2, 6  désse 0 75 à 0 00 

“ 3, RPM 0 65 à O CO 
Avoine, par minot.....…...... 0 25 à 0 40 
Orge <e d.. 0 30 à 0 35 

FARINE. 

Farine par 100 Ibs XXX ................ 1 35 
€ L XXXX........... 1 50 

“ «6 Standard ........… 2 25 

“ “ Boss Baker... 2 40 

“6 se Stroug Baker .…. 2 60 


LL € 


Roller Process... 2 80 


BOIS ET CHARBON. 


Tremble.ss dis sscesssseses 3 00 à 3 50 
Frêne, chène etépinetterouge 5 00 à 5 50 
Perches de tremble... 3 OO ùà 3 50 
Charbon dur... css 9 50 à 10 00 
Charbon mou... 6 00 à 6 50 


BOIS DE CONSTRUCTION. 
1ère planches communes, blanchies. 22 00 
LL 


2ème ‘ 18 00 
lère ‘e brutes. … 20 Ou 
2ème es CORTE 18 00 
Doublage brut... 16 00 


Gros bois à bâtir, 16 pieds et au- 
AORSQUS deco oncssene sas 20 00 
Gros bois à bâtir, 16 pieds, pour cha- 
que ? pieds additionnels... …… 
Lambourdes et soliveaux, 16 pieds et 
AUSESSOUS ressens ocre 20 00 
Lambourdes et soliveaux, au-dessus 
de 16 pieds pour chaque 2 pieds 
additionnels... 
CIOLUTB. euscu se voonce oo» ve ve 0 
Tringles 2 et 3 pouces... 2: 
Planches, de toute ;argeur, qualité A. 45 00 
“6 LL 6 B 


40 00 

«4 ce “ C. 35 0C 

€ cc € D. 30 00 

ler bois sain, 1, 14, 14 et 2 pouces. 55 00 
2ème  ‘: | : ‘“__. 40 00 


Pin 1ère qualité pour planchers, lam- 


bris et plafonds... … 35 00 
Pin 2ème . L … 32 (0 
Pin 3ème se " … 29 00 


Marche du Cultivateur. 


Beurre, frais, la 1b.............….. 0 15 à 0 26 
Beurre, salé, la Ib …..…. .....:-0 14 à 0-18 
OEufs frais, la doz.…............ C0 18 à 0 20 
Œufs en boîtes, la doz ......… 0 15 à0 18 
Patates, le minot.….....,....….…. 0 25. à O0 00 
Navets,le minot...............…. 0 25 à 0 00 
Carrottes, le minot.…........…..…, 0 75 à 0 00 
Panais, le minot......... 0 75 à 0 00 
Betterave, le minot...........…. 0 75 à 0 00 
Oignons, l3 minot..….…. …..... 1 25 à 0 00 
Choux, par 100... OPA 4 00 à 6 00 
Oie, par Ib... se... 012 à 0 13 
Canardes, par Ib. ....... 0 10 à 0 12 
Dindes, par 1b......:..... 0 12 à O0 12 
Poulets, par Ib... 0 08 à 0 00 
Bois, epinette, la corde... 5 00 à 5 50 
4 tremble. am... os 3 00 à 3 50 
‘“__perches d2 tremble... 3 00 à 3 50 
Foin, la tonne... ........ 5 00 à 7 00 
Paille, la tonne ......…. … .… 2 00 à 3 00 
Bœuf, par 1b, par quar.ier.… 0 03 a 0 04 
Bœuf vif, par Ib... 0 00 à 0 024 
Porc, abattu, par 1h... 0 053à 0 064 
Cochons, vif, par Ib .…..…… 0,03 à 0 04 
Mouton, vif, par Ib... ........ 0 00 à 0 17 
Veau, abattu, par 1b.…........ 0 04 à 0 05 
Veau, vif, par ib.........… iesnee 0 00 à 0 04 
Blé, le minot asie: vémeÿ lié ad 0 45 à O0 82 
Avoine, le minot.. …. ....... 0 25 à 0 27 
Orge, le minot..…… best dboosse 0 30 à 0 35 


DOCTEUR EN MÉDECINE. 
LICENCIE DES PROVINGES DE QUEBEC ET MANITOBA. 


Bureaux à sa résidence sur 
la rue Aubert. 
Contultations à toute heure. 
TÉLÉPHONE No. 607. la 5390 


{VIN et SIROP 
4 DE DUSART. 
4 Au LACTO-PHOSPHATE de CHAUX. 


M Je Lacto-Phosphate de Chaux contenu 
%' dans le SIROP ET LE VIN DE 
DUSART est le plus puissant des ré- 
paratcurs. 

Il raffcrmit et redressse les cs des en- 
fants rachitiques, send la vigueur et 
l'activité aux Adolescents mous et lym- 
phatiques, et à ceux qui 80nt fatigués 
par une croissance trop rapide. 

Les Fenimes Enceintes, qui prennent 
le VIN OU LE SIROP DE DU- 
à SART, supportent leur état sans fa- 
B tigue et sans vomissements, et donnent le 
# jour à des enfants plus vigoureux. 

Le Lacto-Phosphate de Chaux enrichit 
le lait des Nourrices et garantit les en- 
fants contre la Diarrhée et les maladies 
de croissance. Par son influence, la Den- 
tition 8e fait sans fatigue et convulsions. 

LE VIN ET LE SIROP DE 


DUSART réveillent l'appétit et les 
forces des Convalescents, etconviennent 


dans tous les cas de Fatigue ou dE puise- 
ment du corps humain. el 


vu Ur U +4 


Dans toutes les Pharmacies, Gros: Chez M. M. Lyman, 
Sons & Co.. Montréal, 


MATICO 


GRIMAULT & Cie. 


Pharmaciens a Paris. 
L'INJECTION de MATICO de GRIMAULT & Cie, 


a acquis en qulques années une répu- 
tation universelle, et guerit en peu de 
temps les écoulements ks plus ré lles. 


CAPSULES au MATICO : e GRIMAULT & Cie : 
ne fatiguent pas l'estomac, comme le font 
toutes les capsules au copahu liquide et 
au cubèbe, et guérissent rapidement. 


ASTHME 
CIGARETTES INDIENNES 


AU —— INDICA, 
GRIMAULT & Cie. 


Pharmaciens a Paris, 

Le plus efficace des moyens connus 
pour combatre l' Asthme, l'Op- 
pression, la Toux Nerveuse, 
les Catarrhes, l’Insomnie. (2) 


Dans toutes les Pharmacies. 
s & Co., Montreal 


MALADIES DES ENFANTS 
SIROr 


RAIFORT IODE 


GRIMAULT & GIE. 


Pharmaciens a Paris. 
Depuis vingt-cinq annees ce me- 
dicament us les resultats les plus 
remarquables dans les maladies des 
enfants, pour remplacer l’Huile de 
foie de morue et le sirop antiscor- 
butique. 


Il est souverain contre l’Engorgement 
et l’'Inflammation des Glandes du Cou, 
les Gourmes et les diverses Eruptions de 
la Peau, de la Tête et du Visage. Il ex- 
cite l'Appetit, tonifie les Tissus, combat 
la Päleur et la Mollesse des Chairs et 
rend aux enfants leur Vigueur et ieur 
Gaieté naturelles. C’est un admirable 
médicament contre les Croûtes de Lait, 
et un excellent Depuratif. (3) 


Dans toutes les Pharmacies. Gro:: Che. 1ài. M.'Lyman, 
Sons & Co , Montreal. 


VIN DE CHAPOTEAUT 


DELICIEUX. 
NUTRITIF. 
RECONSTITUANT. 


Ce Vin Tonique contient la PEPTANE 
chimiquement pure de Chapoteaut ob- 
tenue par la digestion artificielle de la 
viande de bœuf par la pepsine. 


LE VIN DE CHAPOTEAUT 


nourrit les malades, les convalescents, 
les vieillards et toutes personnes atteintes 


d’Anemie par epuisement, Digestions 
difficiles, Dogeust des Aliments, Fie- 


vres, Diabete, Phthisie, ssente 

Tumeurs, Cancers, Maladies du 

et de L’Estomac, 

ro 
Migraines— Maux de Tete | 


GUARANA 


DE GRIMAULT & CIE. 


; Pharmaciens a Paris, 

Un seul paquet de cette | rges végé- 
tale et na delayee dans un peu 
d’eau sucrée suffit pour faire disparaitre 
les Mauæde Tete, Migraines ou Ne- 
vralgies. les plus violents. Son action 
tonique lui donne une efficacite incon- 
testable contre les Cotiques. (4 


Dans toutes les Pharmacies. Gros: Chez M. M. Lyman, 
Sons & Co, Montréal. - 


MALADIES DE POITRINE. 


SIROP 


D'HYPOPHOSPHITE 
DE CHAUX. 
de GRIMAULT & CIE. 


Pharmaciens a Paris. 


Ce Sirop, universeliement recomman- 
dé par les medecins, jouit d'une grande 
efficacité dans lcs mcladies des BRON- 
CHES et du POUMON; il guerit les 
RHUMES, BRONCHITES et CATAR- 
RHES les TE opiniätres, cicatrise les 
TUBERCULES du POUMON des 
PHTHISIQUES, et supprime les QUIN- 
TES DE TOUX INCESSANTES qui font 
le désespoir ds malades. Sous son in- 
fluence les SUEURS NOCTURNES ces- 
sent, l’'appést augmente et le malade 
recouvre rapidement la santé. 


SANTALÆMIDY 


PHARMACIEN A PARIS. 


Supprime COPAHU, CUBEBE 
et INJECTIONS. Guerit en 
heures Ecoulerents. Tres 
cace dans les maladies de la vessie, 
il rend claires les urines les plus 
troubles. : (6) 


Dans toutes les Pharmacies. Gros: Chez M. M. Lyman, 


Sons & Co., Montréal, 


Compagnie 


Mecanicien 


LE MANITOBA. 


E 


:0: 


On fabrique des étoffes, tweeds, flannelles, draps de lits, couvertes de laine sans 
mélange, laine à tricotier, mitaines, bas, chaussettes, etc., elc., 


DE GROS ET 


DE DETAIL. 


Nous aurons constamment toutes les marchandises plus haut mentionnées de notre 
propre fabrique, que nous détaillerons aux prix de fabrique. Nous invitons le public à 


venir nous faire une visite. 


Des échantillons et des listes de prix seront envoyés par la poste, sur demande. 


ON CARDE DE LA LAINE A DEMANDE. 


Les plus haut prix sont payés au comptant pour de la laine. 
On échange aussi des marchandises pour de la laine. 


La Cie. Manufacturiere de Laine de l'Ouest. 


6m. 27,8,90. 


| 
| 


3134 LOTS 


la 20.8.90 


| LA LOTERIE de la PROVINCE de QUEBEC 


AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATURE. 


Etablie pour des fins d'utilité publique, telles que Centre d'Instruction 
et érection d'un grand édifice pour la Société 8t.-Jean-Baptiste de Montréal. 


TIRAGES MENSUELS POUR L’ANNEE 1890 
A PARTIR DU MOIS DE JUILLET : 


9 Juillet, 13 Aout, 10 Septembre, 8 Octobre, 12 Novembre, 10 Decembre 


Sixieme Tirage Mensuel, 10 Dec. 1890. 


NOMENCLATURE DES LOTS 
1 Lot valant $15,000— $15,000 


os 5,000— 5,000 

Valant $52,740! 1 * ”* 2,500— 2,500 
E ” 1,250— 1,250 

D 2 Lots “ 500— 1,000 
GROS LOT Re P 250— 1,250 
25 “ “ 50 — 1,250 

100 “ . 25— 2,500 

Valant : $15,000 200 «e « 15-— 3,000 
hs 500 . 10— 5,000 


Lots Approximatifss 


Le Billet, - SLODT 19 « : 182 
: 100 LL LL ns : 

11 Billets pour SOI ss « S— 4995 

mu Es TU sé 5— 4,995 

sauts Les circulaires. | 3134 Lots valant - -  $52,740 


81, 


S. EE. LEFEBVRE, 
Geran 


Rue Sr. Jacques, MONTRÉAL, CANADA. 


RAPPELEZ-VOUS, PAS DE 


AINNEAPOLIS ST. PAUL & 


g = | LA LIGNE LA PLUSCOURTE 


La plus directe et la moins chere 


POUR ——— 


MONTREAL, 
QUEBEC 


EST LE 


SAULT STE. MARIE 


CHANGEMENT DE CHARS. 


Les convois quittent St. Paul à 6.40 p.m. et 
Mir:{apolis à 7.20 p.m. tous les jours. 


Des wagons-lits circulent maintenant entre Minneapolis et Boston. 
Les voyageurs allant de Minneapolis à Montréal par cette ligne arriveront 


pos gratis. 


plusieurs heures plus tôt que par aucune autre, 
Pour plus amples renseignements, adressez à 


JNO. G. TAYLOR, 
Gen. Pass. Agt., 
Minneapolis. 


LOUIS MIGNAULT, 
Agt. des voyageurs, 


la 21 11 89 Minneaplis 


JOHN BEDARD 


— ET — ° 


Machiniste, 


FABRICANT ET COMMERÇANT 


DUTE ESPICE DE NACHINERIE 


Ouvrages en Fer et en Cui- 
vre fondus. 


ration :-: de :-: Machines 


(Les machines à vapeur une spécialité.) 


EAU MINERALE 


DE SAINT-LEON 


—— EN VENTE CHKZ-—— 


Richard & Cie., 


WINNIPEG. 


LISEZ CE QU'EN PENSE Mer METHOT 
DU GRAND SÉMINAIRE DE 
” QUÉBEC. 


Grand Séminaire, Québec, 19 Nov. 1889. 


TOUT OUVRAGE EST GARANTI. N. E. Larorce, Ecr., gérant. 


PRIX MODÉRÉS. 
S’adresser aux bureaux de la Cie: 


BARB WIRE WORKS CD, 


47 bard, Winnipeg. 
6m.27.9.88. eh 


PHARMACIE SAINT-BONIFACE |: 


M. le Dr Lambert ayant fait l’acquisition 
de la “Pharmacie Saint-Boniface,’’ connue 
comme la pharmacie de MM. Fafard et 
Cie., tiendra comme par le passé toutes 


——— ESPÈCES DE — 


MÉDECINES PATENTÉES, ARTICLES 
DE TOILETTE, PARFUMERIE, 
Erc., Erc. 


Le Dr Lambert tiendra ses bureaux à la 
pharmacie durant le jour et verra lui-même 
à ce que les prescriptions soient minutieu- 
sement remplies. 


Tout au Comptant. 
La pharmacie sera ouverte le jour et la 
nuit et les dimanches, 
Dimanche—9 à 10, 12 à 1,7 à 8. 
ino 15.3.88. 


Cher Monsieur, 

C’est avec plaisir que je certifie que l’Eau 
Minérale Saint Léon est un excellent re- 
mède contre la dyspepsie. 

Je m'en suis servi pendant plusieurs an- 
nées, et j'en ai éprouvé beaucoup de bien. 
commande beaucoup cette eau au pu- 


Richard & Cie, Agents, 


WINNIPEG. 
23 j 4 90 


HOTEL DE QUEBEC 


AVENUE TACHE, 
SaINT-BoN1IFACE, Man. 
GABRIEL ARIAL, Propriétaire. 
DE PREMIÈRE CLASSE. 


Salles à diner et Chambres à coucher 
bien tenues. Liqueurs choisies. Bonnes 
écuries. la 71189. 


Ettous les points intermediaires 


Sièges de re- 


gannenremenememmned 


Manufacturiere de Laine Six Magasins Six 


L'OUEST. 


Pour fournir six magasins il faut des quantités très considé- 
rables de marchandises. ; 
Acheter beaucoup est avantageux non-seulement pour le 
détailleur mais pour ïe 


MANUFACTURIER ET LE MARCHAND DE GROS, 


Nous achetons au comptant là où l’on nous offre les plus 
ds avantages, et nous sommes toujours prêts à ep faire 
énéficier notre clientèle. 


CHAUSSURES ET MARCHANDISES SECHES 


Vendues à des prix plus bas que certains marchands peurent 
acheter. 


Venez nous voir 


SI VOUS VOULEZ FAIRE DES ACHATS AVANTAGEUX. 
NOUS VENDONS AU COMPTANT. 


M.J. W. LACHAMBRE, si bien connu de notre clientèle fran. 
Çaise, est toujours à notre emploi. 


GEO. H. RODGERS & CIE 


332, 4532, 470 Rue Principale, Winnipeg. 
SUCCURSALES A MORDEN, GLENBORO ET ARDEN, MAN. im 2.490 


AU MAGASIN BLEU! 
AU MAGASIN BLEU! 


Meilleur Marche que Jamais! 


Les habillements d'automne et d'hiver arri- 
vent tous les jours, et les prix sont de 
MOITIE—— 


plus bas qu'à tous les autres magasins de 
hardes-faites de Winnipeg. 


IL FAUT VOIR LES PRIX POUR LE CROIRE : 


Habillements d’étoffe du pays pour - - 86,50 
Habillements de bon tweed tout laine valant $15.00 pour 9:50 


Habillements valant $18.00 pour - - - 120: 
Pantalons tout laine pour - - - - - 160. 
Pardessus en bonne étoffe du pays pour - - 6.60 
Pardessus en tweed tout lafhe valant $12.C0 pour  - 7.50 
Pardessus valant $15.00. - - - - - 10.60 


VENEZ EXAMINER ET JUGER PAR VOUS-MÊMES 
——— AU —-- 


Magasin Bleu - - 426 Rue Principale. 
LA MUTUELLE DE NEW-YORK 


Compagnie d'Assurance sur la Vie. 


RICHARD A. MeCURDY, 
President. 


ETABLIE ler FEVRIER 1843. 
Montant total payé depuis son organisation jusqu'au 


ler janvier 1890  - - - - - #287,681,948.20 
Capital au 1er Janvier 1890 - - -. 136,401,328.02 
Montant émis en polices durant l'année 1889  - 151,602,483.37 


LA PLUS ANCIENNE, LA PLUS RICHE ET LA MEILLEURE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE DU MONDE. 


La compagnie n'ayant pas d'actionnaires, tous les profits, sans 
réserve, sont partagés entre les assurés. 


Les primes sont basses, la sécurité est absolue et les conditions 
sont des plus libérales. 


BUREAU CENTRAL : 


Coin de la rue Principale et de l’avenae du Portage. 


T. C. LIVINGSTON, 
Gerant. « 
J. F. 


LA THOS. NORQUAY, L 


Surintendant. 
PRUD'HOMME, 


la 31 10 89 Secretaire et Caissier. 


Sous le patronage de M. le Curé A. Laseise. Au profit de l'OEuvre des 
Sociétés Diocésaines de Colonisation de la Province de Québec. 
Fondée en Juin 1884, sous l'autorité de l’Acte de Québec, 

32 Vict., chap, 36. 
Classe D. 
LE 40we TIRAGE MENSUEL AURA LIEU LE 


Mercredi, 19 Nov. 1890, à 2 hrs. P.M. 


VALEUR DES LOTS $80,000. 
Gros lot: Un Immeuble de $5,000.00, 


NOMENCLATURE DES LOTS 


1 Immeuble de  - - $5,000.00 $5,000 00 

1 do - + =  2,000.00 2,000.00 F 
1 do - - - 1,000.00 1,000.00 
4 Immeubles - - - 500.00 2,000 00 
10 do - - - 800.00 8,000.00 
80 Ameublements - - 200.00 6,000.00 
60 do - - - - 100.00 6,000.00 
200 Montres d’or - - - 50.00 10,000.00 
1000 Montres d'argent - - - ‘10.00 10,000.00 
1000 Services de toilette - - 5.00 5,000.00 


2307 lots valant - - = 


$1 00 le Billet. RS 


Il est offert au porteur de tout 
EA gré numéro gagnant de lui payer en espèces le montant de son 


, moins v L 
Les noms des gagnants ne sont pas livre à la publicité à moins d'une autorisation spé- 


Le Secrétaire, 


Bureaux: 19, Rue St-J 
jno.12 1.88. MONTRÉAL, Canada. 


A. À. AUDET. 


